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在 『 无 称 电 业 
饼 家 和 组 积 起 来 .! yJ 的 呐 
喊 中 ， 我 们 的 业余 扰 称 
志 训 果然 在 不 断 地 一 -个 
一 个 活 中 起 来 了 ， 事 袖 
告诉 我 们 ， 许 多 的 业余 
家 ， 他们 正在 埋 天 蔡 验 
”下 着 最 大 的 决心 和 努 
力 从 事 讼 业余 研究 ， 以 
待 非常 时 的 降 降 o 近年 
的 空 0 我 们 的 


[ 惧 ) 


妖 信 上 以 吵 束 玖 闪 和 TS8nDnX( 国 


国际 公 移 ， 外 人 在 我 国 
扰 私 设 业 余 电台 之 权利 


) 很 希望 当 轴 对 氛 此 种 


私 设 电台 ， 风 可 力 加 以 
取 确 然 止 ) 现在 特 将 兆 


个 发 备 上 上 比较 完全 的 我 


们 的 业余 无 称 电 人 台 ， 介 
狠 给 全 鸭 的 同好 们 ， 和 希 
望 在 不 入 的 将 来 ， 就 演 





全 
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XU 讯号 ， 每 天 在 下 午 


七 时 到 九 时 的 中 间 ， 焰 
乎 估 据 了 束 个 7000 KC 
的 让 人 带 o 内 中 中 然 有 不 
少 外 人 私 设 的 业 饼 电台 

; 但 是 以 作者 近 南 年 来 
通讯 试验 的 统计 ， 我 们 
的 业 锥 电台 ， 确 平 在 一 
天 一 天 地 增加 着 2《〈 按 


泊 ) 


人 和 


兴工 工 8 有 买 汇 国 山 
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深 癌 二 下 二 曾 过 油水 赣 赴 敬 ( 国 是 洲 ) 


写 凡 


高 忆 牵 激励 器 ， 及 十 
个 211 答 高 率 强力 
放大 器 ， 报 话 两 用 o 
波长 和 围 : 

7000 KC o 
评 如 负责 坛 
乱 音 井 秉 丛 ， 时 
XU7LKF 作 广 州 


| -各 路 柄 求 粒 可 TDX ( 画 浆 并 ) 








产 主 一 个 有 入 禾 的 业余 然 称 电 国 体 ， 在 相互 
的 指 道 和 联络 之 下 ， 包 策 全 力 ， 共 同和 结合 
一 个 健 大 的 全 国 业 余 电 台 通 信 移 ! 


AN 


XU 1 LN 沫 多 电 吝 ， 属 讼 层 se 

大 学 物理 学 系 ， 乱 我 们 公有 的 业 饼 试 瞪 和 
发 振 机 多 路 : 需 C.O.P.A.* 以 59 篇 
振 次 器， 另 一 个 59 篇 倍 遇 器 ， 两 个 210 和 尖 





路 酌 有 地 闪 从 从 80X (画册 总) 


三 机 州 间 的 短波 通话 试验 
” 屋 吾 殊 乱 清晰 可 阴 ， 图 
一 乱 该 台 之 写 芮 ”于吉 快 


报 键 者 即 酒 铬 e 
0 
XU 3TY 乱 青 岛 


业余 扰 人 不 积 电 研 完 神 的 试验 
志和 训 有 :下 卫 论 民 国士 至 年 
设 在 青 电 浙江 路 请 年 会 


te 


*# Crystal Oscillator Power Amplifer 全 蝇 休 振 滥 强 力 放大 : 





1 于 as 
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发 振 婴 称 路 : 乱 推 换 式 之 调 屏 调 俑 式 Push:-Pull 工 . P. T. G, ， 发 振 管 香 
两 个 210 ， 调 幅 管 - 居 雨 人 46 及 一 级 言语 扩大 ， 报 衣 丙 用 o 

波长 箔 围 : ?7000 KC 及 14000 KC o 

该 如 日 常 担 任 通 识 试验 工作 的 ， 是 一 位 很 熟 心 的 女 业 条 冢 ， 图 二 及 图 三 息 
该 社 发 振 楼 之 写 扶 及 和 社员 修 曼 全 女士 正在 试验 通讯 的 情形 o 图 四 乱 女 业 饼 家 人 紧 例 
女士 近 影 。 


(GOVY 
XU 3 WW 和 需 汪 馆 和 太志 吝 ， 





讽 0 


守 和 贡 
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约 报 机 电路 : 一 mr 
篇 十 个 “2 号 管 之 扒 ee | 第 
式 o 上 hp 加 co almoyai 间 海 = 


元 出 电力 : 
狗 一 百 邢 特 9 

波长 眶 围 : 
7000KC 及 3500 必 C 。 


AM WU 7 


图 五 ， 乱 该 癌 
发 报 楼 全 影 及 试验 时 情 
形 o 


[区 栈 救 炎 TAOQX 





二 
XU7 LF 乱 本 篇 作者 ( 金 问 淮 ) 业 

没 志 台 ， 成 艾 认 民国 请 三 年 ) 设 在 枉 
第 州 仙 塔 街 四 十 五 号 。 
维 发 振 机 稼 路 : 得 MOPA* 
以 45 管 篇 振 洽 ， 南 个 210 管 作 慈 联 放 大 
| , 调幅 部 份 ， 以 雨 个 46 管 作 乙 类 半幅 及 
了 雨 级 言语 所 大 ， 电 报 电 话 雨 用。 
波长 簿 围 : “7000KC: 下 14000 
了 KC 。 
记 图 坟 和 伦 鼓 台 收发 楼 全 影 ， 图 七 移 


另 一 收报 楼 之 一 角 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
* Master OseillatorPowear Amplifter 即 主 振 强 
放 式 
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8 XU9YV 

X U 9 立信 灶 聊 家 余 志 通 个 人 试验 电 右 ， 悦 羽 民 沙 放 并 疮 二 号 

苞 振 机 御 路 : ”得 两 个 46 管 之 推 挽 式 ， 调 幅 部 份 与 XU 3 TY 相似， 报 话 
南 用 。 

波长 范 围 : 7000KC 

余 铬 对 詹 通 讯 试验， 十 分 熟 心 ， 图 八 需 该 台 收 发 机 写 抽 ， 壁 上 满 伤 着 OSI 
CRD ，WAC 早已 完成 了 o 


人 人 人 人 人 人 人 人 人 信人 人 人 和信 人 人 信人 人 全 人 信人 人 你 人 人 人 人 全 人 信人 人 信人 人 个人 人 人 人 和 < 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 全 人 人 人 人 和 人 人 人 人 人 信 信人 信人 全 人 人 人 人 人 人 人 信人 信人 你 全 和 人 人 人 人 信人 人 人 人 人 人 人 人 人 


儿 庆 大 一 世人 三 和 外 B 秆 证 、99》 一 22 攻 记 Ages 
从 获 流 雷 之 证 泛 于 以 辩 扬 导 器 之 优 甸 玉 
为 谣 大 ， 其 发 站 ， 合 低 旭 合 佳 ， 称 低 融 最 将 发 揽 也 o 兮 有 友 
信 自 和 一 交流 志 源 收 昔 机 ， 找 声 器 保 探 用 次 货 ， 嫌 其 发 声 不 揭 ， 认 是 另 购 枉 美 1009 
号 描 声 器 -有 具 ， 使 用 之 下 ee 大庆 二 而 交流 声 亦 随 之 而 增 ( 交 流 电 平常 以 50;60 
过 需 多 ) ， 埋 友 不 疑 滤波 装 吐 不善 ; 反 亢 1009 号 揭 司 器 之 欠 佳 ， 但 是 克 实 乱 如 是 
因 扬 整 器 售 佳 ， 其 发 出 之 低音 亦 仿 佳 ， 故 另 换 1009 号 揭 声 器 后 其 交流 声 念 是， 最 
谷 将 泪 必 段 改善 合 ， 则 交流 束 论 逝 而 发 童 更 乱 清 亮 兢 ” 


2 信人 信人 信人 人 


任 胞 关怀 租 国 芋 谱 短波 扰 称 和 昌 三 


。 去 年 派 直 南 洋 非洲 一 带 考察 估 务 情形 及 珊 察 各 地 颌 馆 专员 深 宁 暴 等 回国 后 
， 探 悉 各 地 依 胞 ， 对 於 祖 国 年 来 政治 建设 等 一 切 消息 ， 均 感 械 常 喇 膜 ” 伴 倚 怀念 入 
国 国 情 ， 轴 常 深切 ， 每 欲 厌 扰 入 电 收 襄 ， 收 取 祖 国 消 昌 。 无 如 我 国 中 央 广 播 乱 各 电 
台 ， 傈 用 长 波 播 选 ， 致 相距 过 速 之 处 ， 讼 播 及 。 但 国情 宣传 ， 至 关 重 要 ， 不 特 并 
傈 政府 奥 儒 民间 之 联 略 ， 旦 於 国际 态 面 亦 大 有 影响 ， 我 国政 府 对 论 南 非 各 地 ” 旗 扰 
相当 字 宣传， 而 亦 地 之 西 文 报 多 ， 又 极 少 登载 我 国 消 息 ， 以 致 关怀 祖国 之 爱国 任 
民 ， 每 感 苦 问 ， ne 
利 任 情 。 闻 中 央 广 播 然 称 电 台 管 理 处 接 到 中 央 秘 书 处 西 知 合 ?已 着 手 等 凡 云 c ， 
8 有 


更 、 节 、 


未 杂 车 三 答 十 三 期 第 584 页 称 路 图 及 普 美 由 吕 品 目 名 11 邓 第 二 十 从 楼 实用 和 
路 圆 中 电源 释 压 器 之 7 一 14-7 和 革 6- 13 一 6 有 互 相 调 换 ， 特 此 更 正 o 





手 : 五 : 特 : 之 月 长 赋 :之 Sa 0 ES 和 


八 管 超 外 差 收 霄 机 之 买 驴 亲 均 可 


人 


近年 以 来 ， 扰 乏 电 收 埋 称 路 之 设计 ， 大 都 趋向 讼 起 外 差 式 蕾 其 选择 性 之 
精 倪 ， 翅 人 敏 度 之 高 超 ， 束 非 其 他 各 式 糠 路 ， 所 能 望 其 项 背 。 驶 近来 广播 事业 ， 日 趋 
发 连 ， 各 地 志 右 ， 苦 如 林立 o 仅 以 一 包括 950 千 遇 之 波 届 ， 而 欲 使 十 百 电 癌 ， 兹 列 
无 犯 ， 在 发 射 方面 ， 固 应 使 波幅 公 
量 狭小 ， 以 锡 征 突 ， 而 认 接 收 方面 
， 更 须 增进 收音 机 之 选择 性 ， 使 收 
匠 相 差 10 千 遇 左 右 之 两 电讯 ， 不 到 
干 援 ， 旭 惟有 探 用 超 外 差 式 称 路 ， 
始 可 得 而 解决 之 。 董 超 外 差 式 之 作 
用 ， 乃 以 外 来 电 读 与 本 地 振 温 两 轴 
牵 之 混合 ， 产 生 相 加 或 相 沽 所 得 之 
差 过 率 ， 将 此 差 肖 率 加 以 扩大 ， 再 
婚检 波 而 成 需 可 并 之 低 遇 率 。 关於 
超 外 差 式 之 原理 ， 颇 震 繁 复 ， 广 者 
欲 知 其 车 ， 请 参阅 本 读 第 一 ， 二 千 
“ 超 等 外 差 式 之 种 种 ' 文 可 也 





超 外 差 式 收 吾 杰 ， ， 其 中 具有 多 种 不 同 之 作用 。 故 於 装置 方面 较 诸 其 他 独 
人 均 有 应 有 相当 之 学 其 与 仪 器 
” 始 能 相 辅 乱 功 o 故 一 般 
业余 同志 多 篱 此 和 需 认 题 
柯 等 陈腐 ， 不 敢 轻 试 
实 超 外 差 式 之 设计 2? 冰 非 
极端 困 闪 天 流 中 除 振 强 部 
份 王 须 轻 精密 之 较 验 ， 王 
外 旭 和 与 调整 高 遇 雁 式 ， 殊 
途 同 中 ”大致 回 相 似 也 ” 
骨 大 近 鼻 八 管 超 外 差 式 收 
昔 机 一 只 ， 色 数 日 试验 之 


这 竺 人 广 夸 淖 裤 恒 沙 往 














Gaaiee lveorelre 


下 ， 得 告 记功 o 其 收 言 之 圳 人 敏 ， 音量 之 宏大 ， 和 与 夫 选 择 性 之 超越 ， 较 族 舶 来 品 收 
”机 ， 有 巡 而 钴 不及。 抽 


” 蕉 蹇 认 业 你 同志 之 需 。 人 [人 多 了 ri 
“要 ， 不 敢 自 就 ， 粮 所 人 ee 
”成 文 ， 特 将 其 抽 造 方 0 ge | 交 二 


法 ， 群 硼 介 稻 於 Fo 二 
何 亲 海内 先进 名 家 ， 估 3 


于 以 孝 正 ， 实 地 其 项 3 让 本 7 







线路 之 设计 


此 楼 探 用 新 
式 儿 路 ， 根 据 原 理 ， 
设计 完全 ， 摧 屹 超 外 
差 式 收 香 楼 应 有 之 重 
要 人 条件 ， 莫 不 委 收 兹 
著 ， 包 必 和 至 芳 ， 故 中 
只 八 管 ， 而 守 际 则 有 
有 十 一 管 之 效用 o 绿 
篇 芝 者 明 睦 起 见 ， 兆 
将 各 部 和 路 之 特点 ， 
人 条 圣 庆 下 o 久 路 见 第 
一 图 o 


UUUUUUUUb | 起 
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扩大 ”此 楼 之 高 遇 率 江 [- 汪 生 新 
扩大 拥 ， 探 用 新 式 可 
属 放 大 傈 数 管 * 可 以 | -AL 
免除 错 杂 调幅 与 假 像 ee 
尝 李 之 干 援 o 兹 装 有 由 全 站， 
自动 香 量 调节 ， 以 管 
， 理 权 极 之 电感 ， 故 放 
。 大 达 师 需 平 均 ， 而 圳 人 敏 度 甚 高 






〈2) 第 一 检 波 ”此 楼 探 用 新 式 五 橘 伙 波 管 ， 作 电讯 与 振 强 雨 遇 率 混合 之 用 





有 = 





中 锁 








. 扰 论 任何 波长 之 电讯 ， 均 能 配合 平衡 ， 而 得 极 稳定 之 差 连 率 软 出 o 

(3) 振 温 ”内 部 振 漫 部 份 ， 探 用 电子 配合 式 称 路 ， 遇 李 稳定 ， 日 不 致 向 外 
播 射 o 振 漫 尝 奉 在 五 权 释 小管 中 ， 自 行 由 电子 配合 ， 可 以 避 如 各 电路 回 办 之 干 援 'o 

(4) 中 击 遇 率 广大 “此 机 所 用 之 
中 间 率 ， 篱 175 千 迪 ， 遇 率 较 低 ， 不 至 
受 谐振 之 副 波 所 援 人 筷 ， 故 选择 性 极 符 良好 
o 权 屏 极 回 路 均 用 调整 式 ， 使 放大 之 效率 
增高 o 初 立 级 之 配合 ， 务 使 波 崇 平坦， 而 
载波 过 率 与 稳 带 波 过 率 ， 均 钦 同 样 之 放大 
; 则 撩 遇 率 赤 低 之 电讯 ， 可 如 圳 沙 现 象 o 
芙 空 管 傈 用 超 控制 管 ， 放 大 奉 高 而 失 芙 度 
祥 小 ” 

(5) 第 二 检 波 ”用 每 屏 两 极 检 波 ， 香 里 逼 芙 ， 拓 过 载 或 失 芙 之 全 且 装 有 
理 量 届 世 器 ， 届 测 秘 从 波 之 办 出 ， 昔 是 增 减 极 从 平均， 管理 器 和 便 利 。 


(6) 自动 香 量 调节 ”此 机 所 装 之 日 动 昔 量 调节 ， 傈 探 用 最 新 之 延 还 式 千 路 
) 控制 震 敏 ， 软 出 强大 ， 
抵 论 逼近 或 强 弱 之 电讯 ， 
其 可 量 大 抵 平 均 如 一 2 认 
可 避免 过 载 或 尖 摧 等 鲜 ， 
且 喧 择 性 亦 问 接 了 只 之 增进 


洱 :) 


忆 4 


( 丽 





(7) 电压 扩大 

用 双 屏 三 极 管 之 三 极 痢 份 
作 电 压 扩大 ， 最 大 办 出 电 
压 崇 ， 可 各 65 一 75 伏 脱 。 
丙 电 奈 探 用 自 葵 式 ， 所 用 
之 等 路 储 电 器 ， 均 根据 最 医 Usesee 
低 肖 李 计 算 之 ， 故 低 昔 调 极 易 发 出 ， 毫 做 损失 o 


(8) 低 通 率 扩 大 此 楼 低 肖 素 扩 大 部 份 ， 乱 求 输出 强大 起 见 ， 特 多 加 此 一 
0 ee 
第 二 图 改 接 之 o 


《9) 推 挽 式 扩大 此 册 用 五 极 管 作 甲 短 推 挽 式 强大 撤 大 ; 音质 钝 兆 ， 浊 调 





站 人 








全 iareKerelle 
和 柔和， 且 浊 於 摧 空 管 所 座 生 之 二 次 副 波 失 芙 ， 翁 消 减 乱 乱 有 9 时 电 力 ， 移 
6.75 天 特 





(10) 整流 ”用 大 型 整流 管 作 全 六 束 流 o 党 每 屏 375 伏 脱 索 大 时 ， 琉 出 电 
压 胸 过 400 伏 腊 o 电 瀛 强大 ， 足 敷 多 管 之 用 。 荡 控 用 人 骏 段 泪 波 上 装置， 电压 称 定 ， 交 
流 声 之 援 凯 足以 减 至 极 微 ” 


( 克 新 式 趴 纪 管 之 应 用 


此 机 所 用 之 续 空 管 ， 除 整 该 管 外 ， 均 探 用 最 新 式 6.3 伏 脱 者 9 此 种 抽空 管 
”车 固 精巧 ， 效 力 卓著 ， 早 需 各 大 掉 造 厂商 所 公 训 ， 实 已 取 2.5 伏 脱 者 而 代 之 帮 
其 哆 具 之 优点 有 四 克 述 放下 。 


( 工 ) 用 志 程 湾 ， 梅 造 s 取 固 ， ” 其 这 合议 他 式 长久 o 


(2 ) “， 符 极 电压 高 而 电 访 小 > 当 电 源 电 压 不 称 定 上 时， 不 臻 影 池 收 至 6 日 电 
源 尼 奈 器 因 圈 数 多 而 称号 狂 ， 继 鼻 其 乱 便 易 o 


638) 收音 用 芙 空 管 ， 号 数 滩 多， 可 以 随意 掉 换 ， 以 促进 宝 验 工作 o 
(4) 入 标志 压 篇 6.3 伏 忱 ”将 来 改 用 金属 芙 空 管 上 时， 电源 部 份 然 需 另行 
2 


此 楼 以 6D 6 作 
高 遇 率 及 中 间 过 雍 扩大 o 
6A7 作 第 一 次 检 波 繁 振 强 
o 85 作 第 二 砍 检 波 ， 电压 
扩大 策 自 动 音量 调和 o 76 
作 低 遇 这 扩大 .o 42 作 推 换 
式 强 力 放 大 oo 523 作 整 沪 
o 各 管 工作 完 疯 ， 成 绩优 
良 ， 殊 非 他 式 芙 室 管 所 能 
媚 美 也 2 认 芒 者 已 备 有 2.5 
伏 腊 者 ， 亦 可 取 其 特性 相 
合 之 管 ， 如 58, 2A7, 55， 
56 ， 2A5 等 代替 之 9 








人 





超 外 天 收音 楼 中 
委 转 熏 涤 整备 电 器 之 设计 ma 


在 超 等 外 差 式 收音 机 中 ， 其 主要 问题 ， 乃 使 外 来 之 高 明 率 4 





流 ， 与 本 地 振 
交 生 六 己 混 合 ， 而 得 需要 之 中 间 遇 率 。 且 调 整 至 外 来 电讯 之 任何 遇 率 时 ， 
过 遇 率 相等 ， 方 能 使 之 输入 已 规定 遇 灰 之 中 过 释 压 器 而 工作 ， 故 当 讼 检 波 回路 入 | 

” 本 地 振 温 器 之 名 圈 与 施 准 工作 甚 乱 重 要 。 纶 将 其 设计 方法 述 逐 其 下 ， 忆 供 ss 
外 兰 机 同志 之 研究 参考 逢 。 


普通 超 外 机 本 地 振 强 之 遇 率 ， 车 较 外 来 之 遇 率 乱 高 ， 高 出 之 数 序 需 已 规定 
之 中 间 遇 率 。 例 如 用 465 千 遇 之 中 遇 萎 压 器 ， 旭 外 来 遇 率 在 1;000 千 过 波 盱 ， 振 温 
遇 率 篇 1,465 千 遇 波 ， 在 550 蛙 旭 和 需 1015 ， 而 1500 时 旭 乱 1965 于 酒 。 


假定 现 有 久 路 如 图 一 ， 和 欲 计 
得 工 ,LubCbC2 之 数值 。 先 定 需 要 接 
收 之 过 牵 和 范围 ， 假 定 自 520 至 1560 。 
绸 求 振 淮 遇 率 之 箱 围 ， 如 中 遇 率 探 用 
465 千 遇 ， 则 (520 上 二 465) 至 (1560 十 
465) ， 等 钛 985 至 2025 千 遇 。 


再 计算 其 过 李 和 围 之 比率 ， 
序 以 最 高 遇 率 被 最 低 尝 达 除 。 旭 外 求 
电讯 负 李 者 入 ， 让 


上 560-520 -三 :3 工 ? C 与 Ci 起 双 速 可 就 储 电器 _。 C? 起 趣 整 散 电 
2 县 :用 和 -2 | 恬 o CC3 坊 C1 上 之 和 偿 储 电 器 o C4 起 调整 C2 
振 维 尝 率 之 比 入 ; 不 足 而 用 之 昌 联 储 志 器 。 C5 旬 靳 流 储 电 器 ， 
2025 : 985 = 2.055 .1o 因 工 有 时 另 接 丙 电 ， 而 C 怀 Cl 乱 同 轴 ， 故 
加 入 以 名 短路 ， 其 容量 狗 .05 猎 法 o C6 短 C 
-政和 甘 浊 志 到 世 Sn 之 销 价 储 志 器 o 工 乱 搂 收 外 来 电 计 之 要 回 路 委 
吾 人 首 知 再 张 尔 遇 率 下 休 角 ”图 。L1 短 本 地 拔 温 之 柱 回 路 近 图 ,其 丝 项 可 
率 之 储 电 量 比 率 ， 等 谎 遇 率 比 率 之 滋 ”用 1A6,1C6, 2AT, 6AT7, 6A8BR 父 详 正文 o 
方 ， 故 欲 知 应 有 之 储 电 量 生 围 ， 有 几 先 知 其 比率 。 3 之 汪清 等 谎 9 ，2.055 之 和 梁 方 等 
认 4.22 。 


假定 现 用 双 连 可 释 储 电器 每 段 ( 圆 一 中 C 与 Ci ) 之 容量 知 需 360 益 闻 法 ( 即 
00036 瘾 法 ) 者 ， 因 义 路 中 之 接 称 间 ， 芙 空 管 及 儿 圈 间 ， 基 有 相当 储 电 量 存在 ， 兽 
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通 攀 须 加 30 扬 杨 法 ， 贡 其 机 全 志 最 信 380 其 朋 法 。 以 全 过 量 比 于 除 之 ， 则 C 之 天 
小 储 电量 应 篇 390 = 9 = 43.3 。 振 汶 民 刚 因 义 路 中 之 储 电量 较 少 ， 可 移 定 入 40 内 

_ 插 法 。 从 上 丽 皇 让 全 志 攻 比率 而 计 。 贡 Cl 之 最 大 容量 应 治 40 又 422 = 168.3 
斯 法 。 


吾 等 既 知 最 低 之 振 漫 遇 率 篇 985， 而 Cl 之 最 大 储 电 量 需 168.8， 即 可 计算 
香 其 工 | 放 有 之 议 潮 率 。 乱 简捷 计 ， 可 由 “和 粮 圈 之 实用 设计 ”( 此 嘎 亚 美 公司 出 版 ， 
每 册 一 元 二 角 ， 寄 费 十 六 分 ) 第 22 页 表 中 ， 查 168.8 办 闪 法 ( 即 .000168.8 办 法 ) 导 
55 于 遇 十 称 之 交叉 点 ， 即 知 振 给 稼 图 LI 需要 之 请 道 率 ， 胸 160 闪 剖 利 。 落 L1 用 
52 号 潜 包 义 缠 论 25 公 厘 ( 即 1 时 ) 直 径 之 腰 管 上 ， 则 在 亦 书 第 60 页 第 38 表 中 可 碍 
出 160 办 享 利 与 了 直径 两 入 之 交点 ， 而 知 共 需 线 90 圈 。 


其 热 储 电器 (图 中 C2 ) 之 容量 ， 则 可 由 下 烈 算 式 求 得 之 。 


(390 久 168.8) 6583.2 和 
(390 二 1688) 三 -2202 全 00 德 粉 法 = 000298 办 法 。 


( 温 式 中 390 篇 Ci 之 煽 储 电量 ，168.8 得 C1 有 有 之 容量 ) 


往往 求 出 之 数值 ， 兹 扰 遂 当 储 电量 之 储 电 器 可 以 联 用 ” 妈 可 如 图 一 兹 联 以 可 调整 之 
储 电 器 C4 (如 亚 美 351 号 ) 应 用 之 。 


至 共 检 波 壤 回路 稼 圈 ， 则 钙 知 最 大 储 电 量规 .00039 器 法 ， 最 低 遇 率 需 520 
” 旭 亦 可 在 “ 少 圈 之 实用 设计 "' 第 22 页 表 中 查 .00039 与 520 之 交叉 点 ， 而 向 左 横 推 
知 其 记 壮 率 ， 狗 篇 250 和 凌 齐 利 。 沙 以 30 号 入 和 线 庆 32 公 厘 (二 时 ) 直 径 之 腰 管 上 ， 
则 在 55 只 第 33 表 中 可 查 得 峰 生 之 圈 数 狗 乱 105 圈 。 


至 天 各 回 路 之 入 轿 
; 落 用 高 和 阻 者 ， 旭 可 用 一 
4.5 也 亭 利之 高 扼 圈 。 落 用 En ne 
1 这 二 届 册 l 
讼 图 之 低 电 位 端 ，( 近 义 图 
之 接 办 电 妇 ) 。 振 强 航 之 屏 
回路 名 圈 2 ， 妈 在 Lt 之 低 0 第 三 图) 
电位 端 悉 绝 三 十 圈 ， 或 在 LtL 外 严 黑 稳 称 布 一 层 二 而 炉 12 三 十 图 即 可 (如 图 二 图 三 ) 
o 至 CLC2 C3 及 C4 之 天保 和 与 调 豆 万 法 上 在 中 国 扰 称 志和 第 二 答 第 三 期 “ 超 外 差 式 之 
种 种 ”一 文中 ， 已 详 多 和 叙 明 ， 可 以 做 于 之 '。 
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欧美 军事 学 专家 ， 近 年 深 觉 空中 夜 改 的 可 县 ， 都 在 章 力 研究 在 黑 虹 中 侦察 


飞机 的 机 械 o 在 过 去 ， 黑 夜 值 察 飞机 大 都 售 探 照 炊 的 照射 o 不 过 探 照 炊 的 缺 时 很 多 
, 例如 在 未 照 出 若 机 所 在 地 位 上 时， 个 先 将 自己 的 防 笛 阵 地 暴露 ， 极 易 先 受 敌 机 的 改 


吾 ， 而 且 在 有 老 的 天 时 或 敌 代 施放 粳 幕 掩 访 的 上 时候， 都 会 感到 失效 o 因此 ， 在 美国 





玫 二 疏 
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册 短 国 部 区 从 和 用 直 短 站 的 反 身 作 用 以 人 守 生 本能 等 的 所 在 地 位 ， ” 在 本 杂 访 第 三 
答 中 已 夺 有 介 烙 ， 过 囊 不 再 辣 壕 了 


最 近 美 国 军 部 又 举行 一 种 秘密 实验 ， 利用 热 波 ， , 以 债 察 飞 机 军 般 等 的 所 在 
地 位 ， 据 说 和 结果 成 短 非 浓 优 良 ” 人 人 情形 ， 
二 人 因 篇 她 守 秘密 ， 外 间 当 然 没 
有 人 知道 也 不 会 有 人 将 粕 公 
优 。 不 过 按 原 理 上 推测 起 来 
” 大 概 物 不 外 讼 用 露 敏 度 极 
高 的 检 访 表 * 与 放大 和 著 置 或 
用 很 大 的 集 光 镭 头 反射 任 等 
使 于波 集中 ， 而 对 正在 一 只 
光电 池上 o 研究 雪 波 的 人 ， 
肪 前 信用 过 种 方法 探 出 在 很 
逐 地 三 所 点 着 的 晤 烛 ， 在 军 
事 方 面 ， 当然 也 可 以 利用 和 飞 
楼 或 军 是 等 发 动机 本 身 所 产 
生 的 熟 气 ， 而 贷 察 其 所 在 地 
位 ， 锥 高 射 丽 等 一 个 正确 的 
目 栋 o 
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感 沿 财 如 加 从 斑 当 吵 迪 这 


热 必 的 疲 长 ， 在 本 

订 试 四 千 一 期 第 四 贞 的 波长 

0 2 | 上 乡 较 表 中 可 以 查 得 o 玖 波 因 

需 波 攻 校 可 以 看 见 的 年 色 光波 从 县 ， 所 以 又 名 红 内 糠 * 。 雪 波 在 以 太 中 倩 瑰 的 速度 

与 光波 相同 ， 每 秒 锋 可 过 185,000 英里 左右 ， 比 之 香波 每 秒 牙 能 过 1080 英信 者 要 
快 许 许多 多 倍 ， 所 以 用 热 波 侦察 飞机 等 ， 比 之 用 豆 匠 香 机 更 敏捷 而 正确 


美国 军 部 肖 洛 灵 坛 骏 所 用 的 红 内 稳 值 察 机 械 ， 也 许 和 普通 探 照 很 相像 o 在 
美国 大 西洋 海岸 ， 据 说 他 装 过 一 个 直径 大 至 152 公 分 的 探 照 炊 反射 器 ;用 以 实 验 娄 帮 : 
在 黑夜 中 的 值 察 作用 o 此 种 反射 器 上 包 着 一 层 价值 比 黄金 还 要 贯 的 中 做 针 一 的 金属 
物 ， 所 以 反射 力 极 大 ， 因 入 煞 对 钛 各 种 光波 以 及 此 外乡 红 内 粮 等 的 反射 力 都 极 强 。 

近年 欧美 科学 界 研究 竹内 稼 ， 在 天 文学 方面 已 发 明子 准 种 新 的 方法 "例如 
在 美国 Wilson 山 与 Lowell 等 观象台 ， 都 有 极 霞 敏 的 年 内 名 侦 察 与 测量 全 器 的 发 明 
) 信用 以 测 得 火星 中 一 部 放射 熟 波 的 区 域 "而 型 成 火星 的 气象 地 图 








关 Infrared 了 全 ay # 关 全 hodiuna 





NE 县 


他 们 所 用 竹内 穆 测 量 仪 器 的 主要 部 份 ， 是 由 两 根 极 乡 的 不 同 金属 物 所 秽 成 
的 各 舟 ， 互 相 用 电 刍 任 接 成 一 根 有 如 枯 曼 一 般 的 东西 o 其 中 一 根 金属 条 是 由 蚀 伍 
白金 的 合金 所 盘 成 ， 另 一 根 是 由 一 种 上 作 妮 (Bismuthy) 的 金属 物 所 息 成 ， 过 样 便 可 
本 本 且 国 国 下 成 一 只 极 震 人 敏 的 娄 志 配合 器 。 秆 内 和 灶 
ne 等 一 类 放射 称 如 碰 在 过 两 种 金属 物 连接 
的 一 点 上 ， 便 会 产生 一 种 微弱 的 电流 
?生体 过 种 电流 能 由 检 流 表 指 示 出 来 o 电流 的 
fg 强 弱 由 外 来 的 放射 能 是 成 正比 的 。 将 二 
0 种 征 内 稼 测量 器 装 在 望 速 缆 中 ， 可 将 火 
星 上 各 部 份 的 温度 记 人 甸 下 
来 过 样 的 装置 ， 其 露 敏 
据说 能 测 得 -一 支 洋 烛 放 在 
160 公里 以 外 所 放射 的 娄 
气 o 
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上 图 坟 半 基 望 过 锁 下 用 以 债 察 条 内 NA 
纤 之 热电 配合 器 ， 圆 圈 中 傈 示 和 内 NAN。 ” 
久 贷 察 器 之 软 入 口 。 


在 英国 P. Mac- 
Neil 氏 也 人 党 发 明 过 一 种 很 
简单 的 热 波 侦察 器 ， 用 以 侦察 军 是 飞机 等 所 产生 的 热气 也 极 露 敏 ， ) 使 用 时 的 简 量 炎 
与 望 速 鲤 相 似 ， 扰 论 在 黑夜 或 尖 圳 之 中 都 不 会 受阻 健 o 


据 美 国 无 称 电 屿 蕉 联盟 会 会 长 局 克 西 姆 氏 举 在 其 汪 空中 的 第 二 次 大 战 ” 一 
文中 襄 :“ 在 第 二 次 大 战 中 ， 我 们 可 以 看 见 一 种 不 用 人 帮 驶 的 钞 机， 可 大 和 红 内 粮 的 
吸引 而 向 匀 杰 慢 而 ， 此 种 攻坚 机 专 障 在 其 最 近 的 飞机 所 放射 的 娄 气 而 追逐 ， 机 上 因 
不 须 载 人 ， 所 以 机 身 小 巧 ， 速 度 极 高 ， 很 易 追 上 而 将 敢 机 播 席 ……………: 2 ， 由 
过 段 文字 中 看 来 ， 旭 秆 内 久 非 仅 限 世 侦 察 与 测量 而 已 了 。 


* Galvanometer, 一 种 用 以 检查 有 扰 电 流通 过 ， 或 通 轴 电流 强度 之 比较 的 电表 o 
*# Hiram Percey Maxim 笃 美 国 著名 发 明 家 与 范 作 家 ， 在 美国 娄 饼 航线 党 发 展 上 巧 续 最 天 的 一 人 o 


aa 


市 内 电车 其 着 电 查 末 之 铀 输 ， 每 因 治 电 义 行 转 时 ， 和 发 生火 花 ， 而 干扰 收 香 
机 之 收音 ， 因 之 英国 凤 联名 县 呈 英 国电 政委 部.， 请 取 绩 此 种 不 人 台 蛙 宜 之 电 于 ， 
该 部 接受 其 呈 ， 臣 人 蕊 合 电 车 公司 讼 法 改良 ， 加 装 消减 器 ， ) 使 扰 干 援 ， 否 旭 将 停止 其 
此 业 权 云 o 
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4 ao 
推 挽 昌 联 之 来 复式 三 管 机 六 友 去 


效力 最 好 价格 最 廉 的 收 得 楼 ， 要 首 推 来 复式 。 外 差 式 路 妙 ， 然 而 不 及 来 复 
式 经 济 ， 故 业 儿 家 多 弥 用 之 > 就 另 一 三 面 而 言 ， 最 亲 设 计 装 配 的 ， 也 要 算 来 复 机 。 
因 希 来 复式 中 的 真空 管 多 守 一 个 要 作 二 用 ， 所 以 糠 路 较 繁 ， 稍 一 不 惯 ， 旭 有 烧毁 革 
空 管 的 危险 来 复式 的 牧 路 图 其 多， 俗 说 五 花 及 站 式 式 戎 全 。 什么 矿石 检 波 一 管 来 
复式 ， 什 么 二 管 三 管 来 复式 ， 益 得 个 估 量 o 可 是 以 上 的 稼 路 ， 我 都 一 一 坪 过 , 而 
成 续 芋 其 平庸 ， 扰 基 特色 ， 蕊 不 足 首 也。 我 现在 来 介 帮 一 种 新 式 推 挽 壹 大慈 联 输出 
的 来 复 机 供 大 家 了 研究 o 该 机 具有 一 般 推 挽 高 放生 兹 联 低 放 ， 一 级 检 波 ， 名 属 三 管 ， 
实质 可 与 五 管 机 相 冰山 。 现 在 分 别 说 明 列 图 如 下 光 训 
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(1) EL C 雨 件 配合 合 称 滤波 器 ， 可 使 选 择 性 增加 ，L 用 553 号 蛛 移 板 编 
七 十 圈 ，C 乱 亚 美 3100 号 储 电 器 o 再 有 一 点 就 是 荆 当 和 与 L3L4 什 成 直 
角 驶 相 威 应 ， 且 您 下 您 好 o 


(2) LI1L2 乱 高 明 率 释 压 器 ，L1 用 550 号 蝶 网 板 一 只 和 绕 20 图，L2 用 全 
号 板 一 只 和 绕 65 图 ， 用 铀 人 钉 置 诸 底 板 上 ， 不 可 用 鲍 刹 ， 否 划 损 拓 将 很 
大 o 
(3) L3 20 圈 用 亚 美 531A 三 回路 入 围 架 

L4 65 图 

L5 42 圈 〈 以 上 各 儿 些 坊 26 号 洪 包 粮 ) o 

REFC 10 和 队 剖 利 高 扼 圈 一 只 ( 亚 美 541 号 ) 





1 中 用 全 ， 玉 有 、，、 


(4) C1 .00036 MERD 可 灵 储 电器 二 只 ( 亚 美 3119 号 ) 
C2 .0005 MEFD 储 电 器 一 只 ( 亚 美 3100 号 ) 
C3 .00025 MEFD 固定 储 电 器 一 只 ( 亚 美 3632-A 号 ) 
G4C5 .002 MFD 固定 储 电 器 二 只 ( 亚 美 3622 号 ) 
R 2 兆 欧 姆 捅 漏 一 只 ( 亚 美 2002 号 ) 
Ri 80 欧姆 电阻 一 只 ( 亚 美 2130 号 ) 
V 30 号 芙 空 管 三 只 ( 亚 美 旁 特 ) 
亚 美 1009 揭 志 器 一 只 


此 机 之 成 续 在 扬州 可 收获 上 海 之 上 海 , 昔 美 , 华 册 , 佛 理 , 亚 击 , 李 档 德 堂 ， 
查 东 , 敦 本 , 利 利 , 富 星 , 明 下 ;航运 ， 以 及 湖南 ,广州 ,汉口 ,无锡 , 攻 州 , 镇 江 , 南 京 ， 
北平 之 北平 , 仁 昌 ，, 城 , 东方 ， 此 可 放 扬声器 ， 惟 北平 之 理 识 旭 时 有 衰落 现象 ， 香 
量 亦 不 及 上 海 之 宏 耳 o 


人 信人 全 信人 信人 信义 人 信人 信人 信人 信人 全 信 信人 人 人 人 信人 人 信人 人 人 人 人 人 人 和信 人 信人 人 人 人 人 人 信人 人 人 全 人 人 信人 全 人 信人 信人 人 全 人 信人 人 人 人 信人 信人 人 全 信人 全 全 信人 人 人 你 人 人 信人 人 信人 信人 人 人 你 信人 全 信人 人 信人 全 雪人 人 人 人 人 信人 人 人 信人， 


飞 檬 间 之 电 扎 伟 话 器 祖 在 


近来 各 国 提倡 民 闻 航空 事业 不 遗 余力 ， 是 以 试航 “滑翔 艇 思 颇 能 使 民 么 对 
之 由 趣 殊 省 o 惟 “滑翔 腻 ” 身 修 址 滋 一 人 ， 而 前 暇 飞机 中 之 数 章 员 ， 和 与 之 相隔 亦 颇 
速 ， 芝 闪 口述 教 遵 。 故 今 德国 奥 有 飞机 间 之 电气 传 话 器 ， 连 和 络 认 二 楼 之 间 ， 如 此 得 


1 以 倩 巡 言语 ， 而 从 造 
3 By 5 想 2 承 航 空 人 才 ， 确 县 其 
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1 区 展 2 苇 简 3 傅 弘 器 4 和 电 池 5 半 绢 
6 绷 传 式 匠 简 (Bone'Conductor Type) 
7 丢 索 及 便 话 各 ( 此 索 须 有 800 公斤 之 耐 拉力 ) 





和 China elelre 
绰 色 在 无 各 电 中 之 应 用 





淆 二 下 


不 色 之 奈 用 共 无 称 电 中 ， 其 最 广 者 ， 黄 若 电阻 ， 其 应 用 之 便利 ， 确 使 裂 造 
或 研究 扰 称 电 者 ， 和 节省 不 少时 间 。 其 次 旭 需 固定 储 电 器 ， 但 公有 少数 抽 造 家 探 用 之 


) 故 不 如 电阻 之 普及 


区 美国 无 称 电 奥 造 业 聊 合 会 ， 欠 业 你 家 自 奥 收 理 机 者 日 多 ， 揭 声 器 与 玫 


甚 多 ， 用 将 该 表 搞 刍 於 下 ， 以 供 同志 之 参考 如 o 


(一 ) 扬 声 代 上 之 输出 杰 压 器 


入 色 初 航 称 圈 之 外 端 

标 色 筷 级 称 圈 之 内 端 

红色 初级 各 圈 之 中 心 分 入 
(如 插 中 心 分 称 者 旭 扰 ) 

白 色 次 级 称 圈 之 外 端 

来 色 次 级 称 圈 之 内 端 


(二 ) 扬 全 老 励 破 图 


黄 色 居 磁 圈 之 外 录 
黑 色 - 剧 磁 圈 之 办 端 
灰 色 中 心 分 入 


如 怖 磁 圈 分 二 枚 塔 ， 则 
真 色 第 一 称 图 之 外 刀 
黑 色 第 一 称 图 之 内 端 
厌 色 第 二 名 圈 之 外 妙 
误 色 第 二 称 圈 之 内 端 


EU 


日 ” 色 儿 圈 之 外 疾 
到 色 独 圈 之 内 六 

理 圈 之 称 熏 坟 出 琶 怀 絮 次 狼 
相同 


- 压 堪 等 之 需要 亦 广 ， 特 规定 出 入 之 颜色 ， 以 利 应 用 ， 想 我 国 业 余 家 探 用 美眉 出 品 者 


( 邮 ) 电 谣 杰 感 老 


黑 色 初级 
如 有 分 乡 者 ， 则 
黑 色 初 航 之 起 端 
黑 与 芮 ”初级 之 分 稳 
黑 生 和 红 “ 初 级 之 未 端 
红 色 高 压 称 圈 
红 卫 黄 ”高 压 之 中 心 分 穆 
真 色 级 流 管 入 极 线 图 
丰 与 蓝 ” 整流 管 条 极 迷 图 之 中 心 分 入 
灶 色 第 一 和 极 综 轿 
狼 与 芮 “第 一 和 糙 极 稼 圈 之 中 心 分 入 
标 色 第 二 鱼 极 独力 


第 二 替 极 稼 圈 之 中 心 分 莉 
第 三 轩 极 称 圈 


青 灰 与 黄 ”第 三 替 极 义 轿 之 中 心 分 独 


(五 ) 中 遇 变压器 


蓝 色 屏 极 久 
红色 乙 电 正极 久 
和 综 色 柱 极 或 内 屏 独 
黑色 ， 丙 电 锚 极 镶 
如 中 遇 和 区 灰 器 需 全 波 者 ， 划 其 次 航 
迎 汉 色 ” 移 屏 
次 与 黑 “ 略 屏 
黑色 丙 电 负极 











国内 第 一 座 短 波 广播 电台 II 张 向 顷 


过 去 许多 上 时候， 我 国 对 讼 短 破 广播， 似乎 未 加 注意 ， 国 营 的 向 未 洒 办 ， 民 
些 是 绚 对 不 许 o 在 短波 区 域 圳 ， 除 了 前 进 的 业余 家 ， 偶而 热心 的 试验 调幅 外 ， 其 他 
的 短波 播音 ， 在 国内 可 谓 未 之 前 间 了 o 现 在 中 央 广 播 电 吝 管 理 外 ， 乱 了 表 提 我 国文 
化 ， 向 国外 宣 倩 起 见 ， 因 有 建 人 的 计 画 o 电力 大 概 在 数 十 蔬 特 以 上 
o 目前 0 图 柑 王 央 正式 播 ” 渤 有 相当 的 时 期 o 最 近 巾 
中 风电 训 不 技术 科 同 人 人， 先行 装置 ) 以 作 试 验 o 电力 据说 是 五 
百 死 特 ， 31 7 公 尽 (的 9460 千 明 ) 目 一 月 二 2 ) 每 星期 一 , 三 , 五， 晚 八 
点 年 至 九 点 秆 了 试验 一 小 时 o 千 者 喘 到 过 消息 ， 觉 得 非常 典 奢 ， 因 篱 各 是 破 天 死 的 
创 法 ， 焉 能 错过 到 了 规定 时 间 ， 和 和 急忙 忙 开 了 收 井 机， 旋 动 度 般 找 车 ， 那 晓得 车 
了 两 次 ， 葛 然 未 他 革 着 o 原来 他 们 多 数 放 西 记 唱 片 ， Ne 乱 是 外 国 DX 电 寿 ， 而 
把 他 忽略 过 去 o 第 三 次 攻 壳 得 非常 仔细 ， 捉 著 每 个 播 吾 台 ， 耐 性 静 攻 他 们 报告 o 结 
果 到 底 定 我 找 着 了 o 呼号 好 像 是 XGOX ， 叉 像 是 SS ” 我 汉 有 瓣 请 楚 o 我 的 收 
昔 楼 是 一 授 不 调整 高 放 ， 一 航 检 波 ， 一 航 低 放 o 久 路 很 平凡 ， 都 用 30 号 纳 空 管 o 效 
力 坊 用 34,32 的 党 然 不 如 所 以 只 可 用 贡 简 阴 盯 9 该 台 的 瑶 吾 ， 膛 不 和 贷 小 ， 和 于 支 
伯 力 那样 洛 。 衰落 是 很 频繁 ， 过 是 短波 的 缺点 ， 没 有 A.V.C 记 0 子 质 
倒 很 清楚 ， 波 幅 很 尖 钢 只 估 到 很 狄 的 度数 o 本 证 芒 者 拥有 短 沟 柑 的 ， 和 党 然 不 在 少 
数 ， 在 收 疾 40 公 尺 业 父 恨 ， 锅 得 有 点 情 俊 的 时 候 ， 不 妨 换 换 口 胃 ， 将 度 稻 向 波长 
短 的 一 方 情 晴 ， 疾 中 理 乐 消 遗 。 我 用 的 调节 储 电 器 ， 是 :0001 Mfd ，40 公 尺 在 50 雇 
) 中 央 电 台 则 在 9 度 定 ， 党 然 不 会 每 只 雷同 ， 过 不 过 供 族 位 车 先 时 一 个 参考 o 如 果 
许 位 已 备 有 简 电 波长 表 的 话 ， 那 更 便利 o 只 渝 把 破 长 表 调 整 到 31.7 公 尺 处 ， 拿 六 长 
表 的 称 圈 ， 与 收 井 楼 检 波 欠 图 配 台 o 再 调节 收 童 婴 ， 使 丛 正 振 强 组 纵 旋 动 调节 储 
电器 ， 情 到 一 处 ， 获 简 中 朴 的 一 一 ， 忽 然 停止 振 强 。 再 赎 过 去 ， 又 振 温 了 o 过 不 振 
温 的 一 点 ， 便 是 电 吾 所 在 事实 上 自 鼻 的 简 症 波长 表 ， 不 能 稳 圣 精确， 但 也 不 售 超 
明了 二 三 度 以 外 o 可 以 和 细心 调和 ， 就 不 将 得 到 你 的 目的 物 了 o 


短波 最 大 的 好 处 ， 在 以 微小 的 电力 ， 能 获 得 广大 的 服务 区 域 。 屠 如 同和 楼 的 
电 旋 ， 在 广播 段 不 过 可 及 数 千 里 ， 而 改 成 短波 ， 则 可 下 过 重洋 了 o 我 们 希望 大 电 吝 
早日 完成 ， 不 惟 中 药 文 化 ， 得 厌 以 太 的 力量 ， 向 世界 各 国 传播 部 是 遇 到 事故 ”也 
可 以 随时 向 海外 友邦 宣示 芙 像 ， 以 驶 隔膜 。 同 时 国内 同志 :， 徘徊 讼 短波 之 四 ， 独 未 
登 堂 入 室 者 ， 依 然 很 多 o 释 此 提倡 ， 先 从 珠 取 音乐 大 手 ， 然 后 省 渐 的 倒闭 他 们 ， 当 
” 夫 扰 称 电 最 大 的 使 命 一 一 通讯 一 一 引起 研究 奥 趣 ， 因而 造就 出 多 量 的 人 才 来 "将 来 
对 放 砚 防 上 交通 上 ， 都 具有 莫大 的 帮助 呢 o 








China Radio 
朵 管 -= 坦 妆 杠 ” 季 心 玲 


滴 用 父 收 对 短波 广播 及 业余 波 共 
最 平凡 的 称 路 常 是 最 好 的 ， 所 以 如 要 求 一 张 优良 的 粮 路 图 ， 我 翘 芒 者 不 要 








等 待 什么 新 奇 的 称 路 o 因 居 新奇 的 糠 路 只 然 
有 时 成 绩 会 超越 过 一 切 普通 的 糠 路 ， 但 最 平 
凡 的 独 路 ， 到 底 代 猎 过 许多 次 数 的 实验 ， 所 
以 是 最 可 靠 的 。 作者 本 着 过 种 主张 ， 自 接 到 南京 中 央 短 波 广 播 电 试 验 播 苷 消息 后 
)》 即 思 介 帮 一 种 最 平凡 的 籽 路 葵 本 刊 的 芒 者 o 





汪 囊 所 介 
狂 的 两 管 短波 收 香 
机 ， 可 说 是 最 干 风 
最 普通 的 了 o 在 世 
界 上 凡是 业 饼 研究 
夕 称 电 而 上 某 有 两 管 


演 
洲 ) 


人 


加 mw 


区 


( 国 


直流 短波 机 的 ， 苞 

怕 有 很 多 人 是 坏 用 泛 半 1 DBt22 DB+90V OoC-4 乱 -9Y 圈 - 
过 壮 和 祖 路 的 ， 此 中 

原因 趴 然 要 归功 美国 Q.S. 工 . 杂 莽 册 业 你 & 冤 电 手 骨 的 宣 伟 得 山 ) 但 此 种 入 路 本 身 : 
.效率 的 优良 ， 以 及 振 强 比较 稳定 等 ， 当然 是 主要 的 原因 。 





二 === 








不 过 在 业 父 扰 穆 电 手 册 中 原来 的 两 管 直流 短波 收音 机 .上 ，( 见 第 一 图 ) 要 用 
甲乙 两 三 组 电池 ， 在 直流 收 朝 机上， 电池 当然 以 用 得 伍 少 念 佳 ， 因此 作者 便 想 省 去 
一 只 丙 志 池 。 在 楼 收 业 从 电码 时 ， 跌 然 不 用 丙 电 也 不 要 紧 ， 但 如 用 以 接收 短波 广播 
节目 ， 未 驶 会 发 生 
失 芙 。 因 此 作者 便 
想法 将 原来 乏 路 图 
中 的 甲 十 伍 甲 一 互 
相 调 换 ， 而 将 低 遇 
率 放 大 航 30 号 贯 空 
管 的 桶 极 接 至 甲 一 
上 ( 见 第 二 图 ) 和 过 
样 旭 党 高 压 乙 电 流 
自 30 号 空 管 屏 极 


回 至 和 红 极 上 时 ， 旭 因 C1，C2 一 100 册 疾 法 ( 亚 美 323) “CC3， C4 C5 三 100 抽 册 法 雪 母 

绍 缘 储 电 器 “C6 一 .5 锋 法 “了 R 一 12 欧姆 ( 亚 美 2112) Ri 三 5 光 
甲 一 方面 有 畦 极 电 欧姆 ( 亚 美 2005) Rs 一 50,000 欧姆 电 作 器 “及 . BR.C. 一 亚 美 
阻 僵 甲 电池 的 内 部 545 及 .了 .Cl 三 30 号 昔 笨 包 穆 在 13 公 厘 径 木 钠 上 绕 150 图 o 


阻力 ， 所 以 天 部 份 了 一 亚 美 413 疙 低 通 爸 压 器 

乙 电 访 会 直接 由 甲 十 无 面 而 回 至 乙 一 如 第 三 图 中 的 简 头 所 示 o 在 此 图 中 ， 如 一 瞧 甲 
Rs 
池 除 用 从 燃 热 芙 空 管 穆 极 外 ， 实 同时 担任 丙 电 池 的 工作 ， 使 橘 极 上 之 电位 较 乙 一 

人 负 ， 常 外 来 交 er 
因 生 失 惧 了 o 


【 


( 型 





作者 篱 欲 实 过 梯 改 月 和 后 的 收音 效率 ， 全 在 一 现成 的 面板 上 用 秒 包 义 搭 成 
试验 ， 糙 采 成 顷 其 佳 ， 健 用 一 根 七 公 太 长 的 
室内 天 狠 ， 整 个 度 胡 上 即 作 满 电 报 电台 o 在 


和 敏 露 度 方 面 ， 第 二 图 的 多 路 反 较 第 一 图 乱 高 

， 适 大 概 是 因 乱 放 大 管 橘 极 上 的 固定 负电 龙 
三 减低 亡 访 增 大 所 和 致 ， 如 用 以 接收 过 份 强大 的 
中 电讯 时 ， 也 许 较 易 失 趴 ,2 不 过 好 在 国内 除 南 


系 现 有 一 个 500 无 特 的 电 右 在 试验 播音 外 ， 
”二 他 赤 易 接收 的 电台 都 在 国外 9 就 是 南京 的 
短波 启 播 电 吝 ， 因 起 所 用 的 波长 很 短 (317 
公 八 ) 而且 仅 在 晚间 播 迁 ， 因 往 越 程 的 作用 ) 在 中 部 开 省 收 半 恐怕 还 不 及 如 在 婉 








apoacbinamRealiaaaaascas 


速 的 省 份 那 末 罗 竞 ， 所 以 失 上 趴 大 概 不 成 间 题 9 


各 图” 表 
肖 率 范 转 图 数 
千 凋 波 1 至 4 3 至 4 2 演 杰 “ 
1450 一 3400 54 和 298 
3050 一 7100 2784 1 11 引 
6100 一 14200 133 中 4 
10600 一 24000 了 二 1 





在 第 一 圆 中 的 放大 级 是 用 低 扼 圈 与 电阻 配合 的 ， 在 国内 ， 目 前 还 没有 诱 痢 
率 莉 未 大 的 低 扼 圈 ， 在 试验 时 管 简便 起 见 ， 所 以 示 时 
改 用 低 遇 率 释 压 器 配合 。 倘 使 读者 喜欢 用 原 图 的 混合 
阻力 配合 方法 ， 可 将 低 遇 这 人 释 压 器 的 初级 与 欢 级 串联 
代替 L2 ， 收 音 杰 的 圳 人 敏 度 可 以 增高 o 不 过 用 靶 压 器 
代 蔡 低 扼 图， 有 时 会 造成 吐 叫 亏 ， 须 由 试验 来 决定 。 
此 机 的 振 温 如 过 强 或 过 弱 ， 可 由 C4R1 与 晴 
桶 电压 来 较 正 。 所 附 照 片 傈 取 自 业余 无 稼 电 手 册 ， 以 
供 装置 者 参考 而 已 。 

此 机 的 穆 圈 均 用 24 号 双 称 包 稼 业 锥 564 号 揪 
入 式 稼 图 管 上 。 称 圈 长 度 均 需 38 公 奋 ， 各 圈 间 之 空 距 
须 平 均 。 转 数 见 附 表 ， 分 入 圈 数 均 傈 自 通 地 端 数 起 。 
线 法 见 图 。 
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XGOS 短 波 电台 试验 播 知 ma as 


南京 中 央 广 播 电 右 管理 处 ， 坊 和 欲 助长 中 国 对 外 之 宣传 效力 起见 ?竭力 筹 设 
一 短波 曙 癌 ， 近 闻 公 部 楼 器 已 装置 完 羡 ， 一 切 工程 ， 均 符 该 奋 管 理 处 设计 兹 配 构 ， 
否定 轴 率 9460 及 .C.， 电 力 坊 500 W.， 呼 号 坊 XGOS ， 目 二 月 一 日 起 站 每 图 星 期 
一 三， 五 之 20 点 至 21 点 试验 播 井 ， 北 坎 迎 各 地 冉 矿 报告 成 绩 ， 一 优 试 验 成 功 ， 
印 将 正式 播音 ， 和 埠 我 国 短波 界 中 放 一 虹 彩 ， 凡 我 同志 ， 届 有 时 可 一 情 收 童 机 ， 以 聘 此 
初生 一 儿 之 哑 哑 声 也 o 





廿 五 年 一 月 姓 日 人 ~ 一- 








攻 院 长 於 本 月 四 日 

厌 广 播 然 称 电 时 国 

信 演 莱 旦 之 情形 。 
General Chiang Kai-Shek 
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湖南 省 广播 电 训 之 改 射 机 


_cCThe Tramsmitter of 义 GOUH， 
Chandq-sha. 





湖南 省 广播 电 训 之 播音 宝 
cTrhe Siuqio26f XGOH 
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China FE 
标准 四 管 交流 机 之 实验 。 msn 


我 路 入 无 称 电 的 门 ， 迁 是 在 七 及 年 以 前 o 党 时 我 在 哈尔滨 做 事 ， 业 你 有 了 眼 
, 即 和 从 事 研究 ， 晚 饭 久 和合 ， 一 直 忙 到 深夜 十 二 时 ， 炉 以 装 拆 收 井 机， 和 需 唯 一 的 日 常 
功 届 o 所 有 帮 宁 主 先生 太 代 的 合 粗 久 路 图 ， 差 不 多 都 一 一 的 试验 玩弄 过 o 消 日 赫 同 
事 们 装 和 的 二 三 管 收 理 机 ， 至 少 也 有 好 噬 打 。 徐 来 因 需 [ 九 一 从 4 事 释 发 生 ， 受 良心 
的 责备 ， 不 原 再 购 劣 货 ， 笨 以 哈 埠 除 劣 货 以 外 ， 国 产 无 多 志 雾 件 ， 是 无 从 购 到 的 o 
中 然 交 流 机 币 直 汶 机 而 盛行 ， 欧 於 没有 试 裂 过 一 次 ， 可 是 此 心 耿耿 ， 比 失业 漫 觉得 
疮 受 o 





去 年 十 月 ， 由 塞外 回 到 北平 ， 丹 芒 了 开 美 公司 自 十 七 期 起 的 [中 国 无 坟 志 了 

， 苏 往 国 先 生 主 镶 的 [ 扰 称 电 刊 菜 篇 J 等 书 ， 论 是 又 引起 了 和 久 熄 了 的 好 奇 心 o 更 喜 

各 种 零件 ， 大 多 有 国产 出 品 ， 打算 装 一 只 三 四 管 机 玩 玩 o 和 后 著 [ 中 国 无 称 电 J 第 二 十 

期 第 九 二 四 上 页 魏 华 先生 的 [ 标准 四 管 交 流 机 ， 授 环 研 独 ” 融 得 此 楼 如 路 ， 非常 完善 
) 备 画 四 管 交 流 楼 之 能 事 。 先 决意 按 照 给 描 儿 路 .用 件数 值 ， 从 事 装 身 5 


过 时 通 有 友人 张 君 ， 因 事 南 旋 ， 以 鼻 而 未 用 之 牛 波 整流 电源 移 压 器 相 赔 。 
该 释 压 器 B 电压 篇 220 V ， 途 所 利用 此 释 压 器 ， 而 将 入 路 略 加 更 改 ， 设 计 辕 果 ， 只 


TERRYEEEERSGTAEDERCIIRREREEIERTEEOEUSETESERTHEOTESETRTRSTCEREEEIRRSIECSEEEARTCEENEECEETRESRTETRZEEEERNORRCEETDRSRAEESERRA 
3 





二 一 
IT 


中 网 有 亚 馈 珊 


好 将 末 一 级 低 放 2A5 ， 换 用 47 ， 同 时 整流 用 80 号 ， 亦 改 用 12-A o 原 图 答 增 加 玩 
择 性 起 网 ， 在 天 穆 路 中 ， 所 添 之 C 与 世 滤波 器 ， 因 未 购 得 较 长 之 肋 管 ， 也 只 好 把 由 
另 装 机 外 又 因 地 位 天 傈 ， 胶管 均 改 用 32 公 厘 径 者 ，L3 亦 改 用 542 号 蜂 房 式 高 遇 
率 扼 制图 。 复 以 未 级 低 放 管 改 用 47 ， 输 出 理 量 ， 必 嫌 轻 小 ， 泛 双 改 用 AFC 和 与 R 配 
合式 ， 以 期 各 量 不 致 因 换 用 47-B 而 受 影 半 

取 法 乎 上 ， 得 乎 其 中 ， 取 法 乎 中 ， 得 乎 其 下 。 我 各 次 因 乱 和 用 莅 电 源 伙 压 
恬 ， 只 得 还 就 取 法 乎 中 ， 也 可 以 训 是 取 法 乎 下 了 。 趴 然 将 末 航 的 2A5 ， 更 换 了 效能 
低 的 47， 可 是 此 机 此 支 好 和 后 的 圳 敏 度 和 罗 出 的 理 量 ， 还 是 不 差 ， 比 花 上 三 四 十 元 里 
来 的 劣 全 四 管 机 ， 要 好 得 多 ， 芙 可 说 是 有 天 浏 之 别 o 此 机 和 白天 收 芷 XHKA, XLKB 
XQOKB 和 XGOM 都 极 罗 亮 o 惟 我 家 距 XGOP 电 训 很 近 ， 当 XGOP 播 香 时 ， 中 有 
涯 站 装置 ， 仍 蔡 不 能 分 隔 清楚 。 把 滤波 器 的 稼 路 ， 更 改 了 七 及 式 ， 入 疫 有 多 大 效 验 
) 和 后 来 照 扰 线 电 刊 荣 洁 一 D 八 页 诚 波 器 自 移 法 图 丁 的 称 路 ， 做 成 之 后 ， 成 缚 非常 
民 好 ， 和 当 XGOP 播 理 时 ， 都 能 分 别 隔 清 o 六 时 以 和 后 ， 满 度 般 均 是 曙 右 ， 上 海 电 训 ， 
收 到 数 家 ， 西 人 电 寿 三 处 ， 日 本 电 吝 大 七 处 ， 冰 有 广东 证 电 右 一 虑 ， 惜 未 闻 其 呼号 
” 此 外 更 能 收 到 俄国 赤 塔 ， 海 寡 峰 ， 长 春 及 哈 尔 注 等 曙 右 oXGOA 和 XGOW ， 浊 
音 甚 鞭 大 ，XGOF 香 量 亦 不 小 此 机 若是 完全 按照 魏 先 生 原来 的 称 路 图 装 和 更 ， 效 力 
必 管 更 有 可 鞠 o 现 在 计划 自 措 一 全 波 整 流 电 产 释 压 器 ， 完 全 按照 瑶 先 生 原来 的 各 路 
”和 从 新 著 裂 ， 将 来 实验 的 结果 ， 再 行 报 告 o 兹 将 更 改 和 后 之 入 路 ， 以 及 零件 数值 列 后 
傈 给 先进 族 公 ， 不 将 指示 慷 谈 ， 旭 受 丛 罪 浇 妖 o 


零件 列 人 后 
工 用 26 号 浴 包 牧 ， 在 38 公 厘 径 腿 管 Ri 10000 欧姆 电位 器 连天 靖 
上 绕 86 图 Rz Rs 100000 欧姆 固定 电 组 
L1 32 公 厘 径 腰 木管 ， 用 32 号 污 包 和 粮 R3 亚 美 2002 号 
绕 30 图 R4 50000 欧姆 电位 器 
L2 在 同上 由 木 营 上 ， 距 LI1 5 公 厘 用 R6 500000 欧姆 固定 电阻 
间 号 缚 绕 105 图 R7 20 欧姆 电阻 
3 - 亚 美 .542 号 高 扼 图 ， 装 从 L4 内 Rs 1500 欧姆 电阻 
L4 与 L2 同 (两 图 聊 数 伍 紧 密度 ， 须 RRC 亚 美 541 号 
狠 对 相同 ， 震 则 不 易 调 节 ) AREFC1 亚 美 442 号 
C 亚 美 3121 号 ARFC2 亚 美 444 踊 
Cl1C2 亚 美 3219 号 V 亚 美 旁 特 58 号 真空 管 
C3 Cil .05 MED V1 亚 美 旁 特 57 号 扶 空 营 
C4 C5 .1 MEFD V2 亚 美 旁 特 47 号 扶 空 党 
C6- 亚 美 3632.C 号 V3 亚 类 旁 特 12-A: 纺 贯 守 党 
C7 C8 .0001 MED ( 亚 美 3631) 亚 美 226 号 灯 座 志 雁 
C9 Clo .5 MED 班 美 225 号 司 座 一 只 
2 亚 美 224 号 侠 座 一 只 
Cl 4MFD 亚 美 12 号 紧 贴 式 趴 宅 管 蛙 二 只 
Cl 1 MPFD 亚 美 -16 号 线 图 昌 二 只 


R 300 欧姆 志明 揭 声 器 “ 亚 美 1009 号 








Galare ielele 
0A6 号 把 空 管 的 用 法 画 曙 


6A6 号 芮 空 管 篇 傍 雪 式 复 台 管 ， 内 共 包 含 着 二 个 高 放大 傈 数 的 三 极 管 ， 可 
用 作 乙 类 放大 用 o 此 管 除 队 极 和 与 条 极 共 用 外 ， 饼 极 均 各 不 相连 ， 故 设计 乙 类 放大 义 
路 上 时， 一 似 在 玫 出 航 用 二 个 芙 空 管 o6A6 号 管 站 可 将 两 屏 标 和 与 两 权 极 兹 联 而 作 甲 类 
放大 ， 其 软 出 亦 可 足以 激励 另 一 6A6 管 所 作 之 乙 类 放大 o 


特 性 
条 夺 〈 交 流 或 直流 ) 6.3 ” 伏 觅 
系 流 0.8 ” 礁 配 
管 碟 怪 七 脚 ， 通 合 亚 美 217 或 227 号 芙 空 管 座 
用 作 乙 类 放 大 时 
屏 压 (最 大 ) 300 “ 伏 脸 
最 大 讯号 屏 流 (每 屏 ) (最 大 ) 125 ”和 珍 从 配 
屏 极 平均 能 耐 电力 消耗 (最 大 ) -10 无 特 
使 用 举 列 
屏 ” 奈 250 300 “ 伏 膀 
橘 ” 感 0 0 伏 腕 
扰 读 号 时 屏 流 (每 屏 ) 二 17.5 ”和 万 内 配 
荷载 电阻 ( 屏 至 屏 ) 8000 10000 ”欧姆 
过 出 电力 (和 绝 ) 8 10 “” 死 特 


* 两 杨 输入 电力 .35 五 特 时 


用 於 甲 知 放 大 租 三 枕 部 份 之 李 特性 





全 
国史 
- 份 日 
二 国 攻 
机 2 6 











用 作 甲 类 放大 ( 作 激励 管 ) 


在 管 座 上 ， 雨 橘 相 联 及 两 屏 相 联 ， 


屏 ” 压 关 
柱 感 
放大 傈 数 
屏 阻 
互 痢 率 
户 沪 
* 站 屏 压 最 大 300 伏 


2 廿 

6A6 号 的 装置 方向 
可 任意 ， 不 论 横 置 垂 直 均 可 
o 惟 其 四 过 的 地 位 须 寅 做 ? 
以 邵 过 热 而 使 芙 空 管 损坏 也 
O 

灯 科 娄 电 压 篇 6.3 
伏 腊 ， 可 与 其 他 6.3 伏 腊 的 
芙 窑 管 或 同 号 管 相 串联 使 用 
， 惟 其 太极 必须 欲 接 至 电压 
的 正极 端 o 如 所 串联 的 芙 空 
管 ， 其 电压 跌 篇 6.3 伏 脱 式 
， 而 电流 秋 .3 从 配 者 ， 则 在 
串联 时 ， 此 .3 华 配 的 芙 空 管 
必须 东 联 一 只 13 欧姆 的 温 
放电 阻 ， 得 以 在 此 电阻 上 通 
过 .5 礁 配 的 电流 ， 以 送 合 
6A6 管 的 秋 流 有 0.8 从 配 之 
电流 通过 o 


厌 - 州 


总 争 迪 ( 吉 ) 关 区 


合同 学 (人 ) 


53 绩 起 空 莹 
2 Ey= 2.5 伏 ， 
条 


WAN 





294 “ 伏 觅 
-6 ” 伏 胶 

35 
11000 ”欧姆 
3200 。” 益 满 
7 岂 


要 权 
IE 


一 一 三 - 
400 


此 管 的 应 用 法 及 曲 燥 等 生 53 号 管 完 公 相同 ， 故 可 姿 央 本 证 三 答 关 期 二 六 


九 员 上 。 








China Radic 
拔 炽 电 原 理 浇 和 ” 鼻 间 


第 :0 光大: 央 尼 种 得 
在 本 章 中 ， 我 们 先 谈 甲乙 两 三 类 放大 器 的 意义 与 区 别 。 普通 在 低 遇 这 放大 
” 称 路 中 ， 自 能 用 甲 类 或 乙 锋 放大 ， 而 不 能 用 两 短 的 放大 。 在 高 明 率 放大 义 路 中 ， 则 
里 乙 丙 三 闫 都 可 以 用 ， 不 过 以 同 楼 的 ， 黄 室 管 ， 作 忌 短 放大 时 琼 出 的 效率 可 较 作 四 
类 时 需 大 ， 作 两 类 放大 时 可 较 作 乙 粘 时 更 大 。 过 是 甲乙 两 三 类 放大 器 不 同 的 -- 同 。 

人 

在 扰 称 电 收 童 机 中 作 帮 大 的 芮 空 管 ， 普 通 大 都 用 甲 短 放大 。 以 前 在 本 第 
二 章 中 谈 芙 空 管 蛙 ， 当 
於 除 极 桶 极 奥 屏 极 等 的 
工作 都 已 解释 过 ， 当 员 
算 。 容 管 桶 极 上 有 交流 电讯 
陆 。 铀 村 三 副 着 时 ， 在 那 站 








急电 认 时 之 屏 沅 





同 窗 。 空 管 屏 路 中 的 电流 ， 便 
志 | 吉 ”会 跟着 产生 同样 的 移 吉 
肖 , 所 以 能 使 在 柱 极 上 的 


电 讷 电压 扩大 而 由 屏 路 
中 输出 o 在 过 梯 的 扩大 


等 空 管 中 ， 柱 极 须 有 相 
五 
电 训 雷 压 爸 动 ， 翰 
党 的 两 负电 座 ， 则 屏 济 纺 能 “一 入 
照 权 电 压 一 样 正比 增 减 o 换 图 


汪 
用 
六 
而 言 之 ， 即 屏 流 复 能 在 特性 并 


曲 丢 平 直 都 份 工作 。 俏 使 丙 Do 忆 -9 蕊 + 
负电 感 用 得 过 高 或 过 低 ， 而 使 屏 流 不 能 照 谭 有 数值 增 减 ， 糙 果 会 造成 朋 重 的 失 送 
”详细 叙述 可 参 并 和 珊 著 [ 手 牧 电学 简 阶 J 第 129 页 至 135 页 
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例如 在 第 五 十 图 中 ， 集 使 将 橘 极 的 丙 负电 压 减 低 ， 使 杨 极 扰 电 负电 压 时 的 屏 流 增 
融 至 甲 点 ， 则 党 电讯 电 压 需 正 时 ， 屏 流 便 不 能 照 巍 有 数值 上 异 ， 而 会 依 曲 称 释 曲 部 
份 上 有 具 了 o 优 使 丙 负 电压 过 大 ， 则 党 电 读 电压 和 需 鱼 时 ， 屏 瀛 不 会 照 巍 有 数值 减低 ， 
或 苦 至 会 使 弃 流 完全 彼 截 断 。 屏 流 不 能 照 电 识 电 压 完全 一 样 正比 增 减 的 粘 果 "都 全 
使 万 访 的 生动 失去 原来 电讯 电压 的 本 来 形状 而 发 生 失 里 

信使 丙 久 
电感 不 过 高 或 过 低 
) 屏 流 都 能 隧 着 电 
于 电压 而 在 特性 曲 堆 
各 平 直 部 份 增 减 时 
则 屏 路 中 的 电流 分 
狼 动 ， 便 可 照 梧 极 
的 电讯 电感 完 人 至 一 
样 o 用 演 种 方法 
的 放大 器 便 是 所 请 溪 
“ 甲 短 放大 器 ”(Class A Amplifter) o 

甲 类 放大 堪 内 然 对 於 电讯 能 作 最 忠实 的 放大 ， 但 在 输出 电力 的 效率 上 ， 是 
不 十 分 高 的 ， 普 通 输出 的 电力 大 狗 袜 有 
输入 电 力 的 百 分 之 50 o 在 第 五 十 一 图 便 











忆 是 一 种 甲 短 放大 器 的 糠 路 。 第 五 十 二 加 
~ 于 则 是 推 挠 式 甲 天 
Rs 屏 放大 粮 路 ， 用 十 
和 激 只 芙 空 管 使 同时 
二 洽 ”担任 交流 电 识 电 
: 动 “” 压 的 上 下 两 千 过 
的 放大 江 作 o 
中 z .类 .放大 器 
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第 五 十 三 图 篇 互 类 放大 器 的 特性 曲 委 o% 在 

此 种 放大 芙 空 管 中 ， 丙 负电 压 比 甲 类 乱 帘 ”所 以 屏 
+ ， 荡 很 弱 ， 弱 到 人 等 於 破 截断 9 因此 和 当 电 讯 电压 在 贞 

志 认 志 尽 变动 空 管 权 极 上 篇 负 时 ， 屏 流 因 篇 本 来 已 破 截 断 ， 所 以 








有 0 





ee 


闽 不 发 生 影 响 。 及 至 橘 极 上 电讯 电 压 需 正 时 ， 攻 能 使 屏 流 二 强 。 因 此 在 乙 类 放大 器 
屏 路 中 的 屏 流 药 动 是 和 什 波 整流 管 中 的 输 出 相像 的 。 换 而 言 之 ， 即 在 乙 类 放大 器 中 
; 无 电讯 时 屏 流 已 伞 截断 ， 所 以 电 詹 在 负 千 遇 时 屏 路 中 兹 无 电流 流通 ， 电 讨 在 正定 
过 时 在 屏 路 中 糠 会 有 电流 流动 。 因 此 在 那 只 芙 空 管 屏 路 中 的 电 访 释 动 ， 因 得 对 放电 
咒 的 负 个 遇 已 经 失去 ， 所 以 不 能 完 至 和 与 外 来 电讯 儿 动 一 样 o 过 样 的 乙 钴 放大 器 如 用 

高 遇 率 上 ， 则 在 屏 路 中 照 第 五 十 四 图 接 一 只 工 与 C 所 构成 的 振 温 久 路 ( 印 储 能 义 
路 Tank Circuit) ， 厌 称 圈 世 的 延续 电流 作用 及 储 电 器 C 的 充电 放电 作用 *， 屏 路 中 
高 遇 率 慨 动 的 正 负 两 什 明 ， 也 能 全 部 产生 。 


当 高 遇 李 电讯 电压 在 芙 空 管 杠 极 上 生 篱 正 时 ， 屏 流 增加 ， 员 空 管 屏 极 与 除 

极 间 的 电位 差 印 发 生灵 动 ， 此 种 电压 狼 动 同时 影 兆 共 L 与 C 所 构成 的 振 弓 和 糠 路 ， 而 

使 储 电器 C 彼 充电 待 屏 路 中 电流 重新 减 区 时 ， 储 电器 即 照 实 粮 箭头 所 指 而 向 稼 图 

L 中 放电 o 省 时 橘 极 上 的 电 

讯 电 压 跌 然 已 叙 乱 负 ， 芙 安 

管 中 屏 流 已 停止 流动 ， 但 储 

报 电器 C 的 放电 电流 会 因 稼 图 

锚 成 的 情 性 作用 反而 使 储 电 

路 器 在 另 一 方向 共 充 电 :， 符 充 

到 相当 程度 又 照 虚 称 箭 头 所 

指 倒转 来 放电 ， 以 公 成 一 个 

se 遇 波 e 所 以 在 高 遇 率 乙 钴 放 

大 器 中 ， 橘 极 电 识 电压 在 负 什 遇 上 时 屏 流 中 不 芒 动 ， 但 在 储 能 入 路 中 则 正 负 两 定 遇 都 
仍 存在 


可 遇 痒 志 识 翰 入 





和 粮 而 言 之 ， 在 乙 乱 局 遇 率 放大 恬 中 ， 本 可 仅 用 一 只 时 空 管 ， 不 过 普通 用 两 
只 鞭 空 管 接 成 推 换 式 ， 其 目的 不 过 在 增 大 电力 而 已 。 


但 如 用 欠 低 遇 率 放大 了 时， 则 因 篇 低 遇 奉 的 遇 奉 高低 兹 不 一 律 ， 所 以 在 屏 路 
中 不 能 用 振 涂 独 路 与 之 谐振 。 如 全 用 一 只 芙 空 管 作 乙 类 放大 ， 猪 果 在 负 定 鸡 电讯 
便 会 失去 ， 所 以 不 能 赎 用 。 因此 须 用 两 只 芮 空 管 ， 使 交换 担任 两 个 第 遇 的 放大 工作 
o 省 样 的 放大 需 是 做 “ 推 推 式 放 大 器 ”(Pushbh-push Amplifter)2 吐 普通 用 认 甲 类 帮 
大 的 推 挽 式 稳 路 是 不 同 的 o 


例如 在 第 五 十 五 图 中 ， 人 使 丙 电 感 是 校 整 到 使 硫 丛 在 特性 曲 闵 平 直 部 份 
* 此 种 现象 可 参 随 F 狼 穆 电学 初 阶 4 第 -3 页 至 第 6 页 的 解释 
EREREESESERTORIEIERIISREREIECTROEIEERESYERERREEEEESEESSIZERSSESEEIEEEETESSTTTRTITTIREFREETTRTROEEERERERSEOREECEEEEDETEEEETEERESRYa 于 
EEC ES rrA 





故 镶 


生 动 (如 第 五 十 图 ) ， 旭 和 需 甲 类 推 挽 式 放大 器 。 倘 使 加 高 丙 负 电压 ， 使 屏 流 在 屏 流 特 
性 曲 称 截 断 点 或 近世 截断 点 生 动 ， 旭 需 乙 类 B 推 推 式 放大 器 o 

近年 需 专 供 乙 类 放 大 用 ， 常 将 芙 空 管 的 放大 傈 数 增高 ， 或 用 两 只 权 极 余 作 
控制 术 极 ， 使 扰 电 讯 时 的 屏 流 减 至 很 有 弱 ， 旭 用 作 乙 类 放大 ， 可 不 另 加 丙 电 压 o 例 如 
19, 53, 79,， 6A6 等 即 昼 放 前 者 o46,， 49,， 59，89 等 即 属 讼 后 者 


一 只 芙 空 管用 作 乙 类 放大 上 时， 输出 的 效率 可 坟 作 甲 类 放大 时 乱 高 o 
同和 人 必 、 大 = 三 
丙 钴 放大 器 Class C. Ampliftier 因 乱 在 输出 电波 中 的 失 摧 成份 太 大 ， 所 以 


试 可 用 作 总 遇 率 放大 e 在 两 类 放大 器 中 ， 丙 负电 压 要 大 到 和 多 有 两 倍 截断 屏 流 的 数值 
， 因此 即 检 上 便 须 有 较 大 的 微 励 ， 炽 能 使 屏 流 汶 动 o 换 而 言 之 ， 即 权 极 电讯 电压 须 
有 和 狼 成 十 分 正 的 能 力 ， 御 能 克服 固定 丙 负 电压 而 使 碾 沪 流动 o 中 空 管用 作 丙 类 扩大 
时 ， 电 力 办 出 可 
较 甲 类 与 乙 类 都 
办 
< 
得 的 不 过 因 乱 
内 类 放大 红 橘 极 
上 上 须 有 很 大 的 沿 
山 ， 东 且 屏 流 全 在 办 人 电波 的 小 部 份 波 闪 时 流动 ， 所 以 电力 扩大 的 起 率 要 彼 减 低 o 
甲乙 类 放大 器 
甲乙 类 放 大 器 (Class AB Amplifter ) 的 丙 久 电压 狗 在 甲 类 熏 乙 类 之 问 ， 
TESTRSISEGESRRSSEEGESGDarTTEEERSRoaeaaamzaaecn7zzo5saoe 
nn 


激 .) 


( 因 - 出 .十 出 





大 ， 薄 且 圣 放 连 
出 电力 的 效率 也 
可 较 高 o 普通 在 
丽 类 放大 器 中 ， 
百 分 之 八 十 五 的 
效率 是 很 容易 多 

内 闫 放大 器 用 也 高 遇 率 无 穆 电 话 发 射 机 上 ， 可 直接 用 束 力 调 幅 管 使 丙 类 放 
大 管 屏 极 的 输入 依 低 遇 率 丢 动 。 但 乙 类 放大 器 用 讼 然 称 电话 发 射 册 上 时 ， 兹 不 直接 
受 珊 幅 ， 而 大 都 先 用 一 级 电力 较 小 的 两 类 扩大 器 受 铀 幅 和 后 ， 再 去 推 乙 类 高 届 奉 放 夫 
器 o 乙 类 高 遇 率 放大 器 的 效率 中 然 不 及 两 类 那 示 高， 但 在 秋 幅 器 万 面 > 因 和 需 可 调幅 
在 其 前 电力 较 小 的 一 级 ， 所 以 在 贡 幅 器 装置 上 可 和 经济 得 多 。 在 演 衬 的 糠 路 中 ， 乙 闫 
放大 器 不 过 担任 放大 调幅 后 的 输出 电力 而 已 


2 @ 多 
Gaiiate erelre 
所 以 电讯 在 负 竺 遇 时 中 也 筱 截断 ， 但 站 不 完 公 截 断 。 甲乙 天 放大 器 的 屏 极 效率 与 办 


出 电力 均 在 甲 天 和 与 乙 类 之 间 。 此 类 放大 器 常用 芯 低 遇 率 推 挽 式 穆 路 中 ， 在 新 式 较 大 
的 收音 机 中 颇 乱 盛行 


乙 内 放 大 老 


乙 丙 糊 放 大 绒 《Class BC Amplifier) 的 丙 负 电感 较 截 断 值 震 高 ”但 疫 有 两 
倍 截 蔚 值 那 末 高 ， 在 现时 健 用 人 讼 调幅 和 后 的 高 遇 率 放大 及 术 鱼 炙 幅 高 遇 率 放大 o 其 电 
力 辊 出 和 与 屏 极 效率 等 钧 在 乙 类 与 两 关 之 间 o 。 


220133324313114443444343322220022 
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自 马 可 尼 氏 发 明 扰 稳 电 忆 来， 风行 双 球 ， 及 至 输 大 中 国 ， 有 志 欠 科学 之 青 
年 ， 埋 头 研 究 者 即 不 乏 人 。 但 当时 无 称 电 机 上 ， 所 需 另 件 ， 均 各 自 欧西 ， 仅 呐 质 粗 
， 比 之 今日 市 全 及 国货 出 品 ， 玫 在 数 十 倍 以 上 ， 使 经 济 力 有 限 之 青年 ， 县 缩 不 前 ， 
望 洋 和 叭 ， 亦 颇 不 乏 人 。 是 时 业 体 家 在 中 国 然 称 电 业 立 场 上 ， 毫 扰 地 位 可 言 ， 郧 徐 
国人 因 和 欲 挽回 利 权 ， 始 有 国人 创设 中 国信 记 厂 ， 亚 美 公司 等 ， 国 产 收 昔 楼 用 品 ， 竹 
炉 问 世 ， 乱 国 人 营业 扰 称 电 事 业 之 牛 耳 ， 所 出 国货 出 品 ， 超 胜 舶 来 品 之 上 o 视 最 近 
亚 美 一 切 新 出 品 ， 及 名 震 全 国之 中 国信 记 各 式 固 定 储 电 器 ， 因 此 二 家 国货 另 件 ， 
所 造 察 固 ， 形 式 美观 ， 超 越 欧美 ， 故 国人 多 弥 而 用 之 。 近 数 年 中 ， 世 界 各 国 然 称 电 
事业 ， 进 步 一 日 万 里 ， 故 秽 造 厂 因 世界 环境 之 故 ， 肚 起 吝 等 ， 勾 心 天 角 ， 因 生产 过 
剩 ， 粉 向 国外 推销 ， 我 国 市 场 ， 更 乱 浴 矢 之 的 ， 前 欧西 舶 来 品 ， 各 主 等 销 借 ， 和 结果 
致 一 跨 不 振 。 而 国内 厂家 ， 旭 以 人 工 低廉 ， 秽 造 业 源 次 发 展 ， 售 倘 便 宜 ， 销 路 如 网 
扩大 ， 同 时 因 国人 研究 无 称 电 者 增多 ， 故 乱 穆 电 事 业 非 常 发 过 。 惟 返 壬 我 国 扰 称 电 
业 休 家， 渤 是 埋头 放 广 播 收音 机 上 之 鼻 造 ， 以 娱 移 需 目 的 ， 以 驳 音 成 续 完 美 乱 止 > 
未 明 业 位 研 究 之 芙 话 。 回 视 数 年 来 ， 中 国 国 产 然 称 电 事业 过 现 状 ， 告 之 痛 必 o 但 磷 
之 欧西 各 国 ， 以 无 称 电 作 国 防 利 器 ， 应 用 讼 控制 飞机 及 死 光 等 一 切 “ 深 户 国 人 之 研 
究 然 称 电 者 能 注意 及 此 ， 慈 希 我 扰 称 电 同 志 ， 乍 可 能 范围 内 交 探 用 国产 材料 如 中 国 
信 训 亚 美 等 以 符 研 究 科 学 之 本 旨 也 。 





二 荆 五 ED 及 HE 日 ， 下 全 


( 范 凰 源 


Magpnetization 磁化 


传 遵 磁 氛 之 作用 甫 需 磁 化 o 如 织 网 等 之 化 成 磁 纵 
o 使 伊 温 氏 之 理论 卫 wing's Law， 凡 受 磁 化 之 物体 
2 其 内 部 分 必 起 有 规 旭 之 排列 ， 每 分 子 与 他 分 子 ,或 
息 直 祖 联 接 ， 或 震 平 行 e 假定 每 分 子 符 一 极 微小 磁 伺 
” 则 各 非 整合 ， 其 磁 量 必 等 於 分 子 之 娄 磁 量 ” 


Magneto Generator 磁 钱 式 发 电机 


乃 电 极 旋 屿 攻 马蹄 式 之 永久 磁 锥 南极 间 之 一 种 小 
型 发 电机 证 用 於 马 速 ， 电 给 以 及 其 他 燃点 爆炸 物 等 


C 


MagnetomotiVve Force or Dierence of Mag- 


netic Potential 磁 动 力 或 磁 位 之 差 糙 窟 乱 M. M: 卫 . 


即 磁 流 之 原动力 ， 亦 狼 电 动力 入 电 碱 之 原动力 o 
在 C. G. 8$. 单位 制 内 ， 磁 动力 之 单位 埠 吉 还 勃 腕 
(Gilbert) o 实际 上 计 咎 单位 符 盘 邢 联 o (每 将 配置 等 
於 1.2566 吉尔 懿 腕 ) o 即 导 系 一 图 ， 和 电流 一 盘 邢 ， 之 
磁力 也 , e 惟 此 傈 指 柱 形 糠 图 ， 其 心 子 或 入 空 扎 ， 或 篇 
其 他 物质 均 可 o 叉 凡 十 和 八 瑟 电流 ， 通 过 一 捷 穆 圈 所 产 
生 之 磁场 ， 与 一 盎 配 电 访 通过 十 转 稼 图 所 涯 生 之 电场 
， 彼此 同 符 十 盘 配 图 。 故 相 等 o 


Magnifer, or 了 elay 放大 器 或 镁 电器 


力 放 大 电流 织 动 之 器 有 具 通常 计 册 扩大 器 Amp- 
1lifier 名 蛮 混 州 o 在 悉 委 志 中 此 种 放大 器 乃 用 以 矣 放 
矿石 嵌 之 微弱 电 羧 ， 使 能 作用 其 揭 细 器 者 o 普通 电话 
中 之 中 和 龙 器 Repeater ， 内 有 微 音 器 一 具 ， 钦 第 一 牧 
路 办 呈 简 之 作用 ， 而 成 一 局 部 电路 ， 再 由 感应 而 修 至 
第 二 乏 路 炙 电 器 恒 用 於 有 稼 辟 报 内 ， 藉 电池 之 力 以 
增强 电流 也 o 


Mapmneto-Strietion 磁 陵 挑 制 


即 藉 磁场 能 力 ， 使 磁 感 物 路 ， 成 机械 购 化 之 作用 
o 取 一 织 央 置 大通 有 电流 之 柱 形 粽 到 内 ， 使 其 磁化 ， 
则 生物 理 释 化 ， 即 稍 坪 其 长 度 o 设 征 图 内 电流 答 交 流 
性 ， 而 通 率 如 织 棒 之 机 械 版 动 自然 遇 率 相 谐 振 ， 则 此 
织 伟 序 超 强烈 之 振动 其 振动 可 设法 增 至 每 秒 链 五 万 
观 波 之 数 o 图 中 将 铁 陵 接 入 里 凤 管 振 漫 电 路 内 ， 则 此 
芮 空 管 即 生 振 证 。 其 过 李 和 坊 织 棒 所 控制 " 粽 图 荆 及 


麦 租 国 瑶 心 鞭 ) 





( 磁 棒 控制 式 之 惧 空 管 电路 ) 


L1 之 间 ， 昌 锋 磁 感 作用 o 即 有 之 ， 其 夭 圈 之 接 法 ， 
亦 足以 使 扳 泊 消 除 6 故 其 振 温 全 傈 磁 棒 之 作用 ， 印 屏 
糙 里 LI 内 之 支流 电流 ， 使 众生 机 械 垢 温 。 而 棒 之 援 
旭 复 本 使 术 镍 图 内 产生 志 涛 ， 以 维持 其 原 振 漫 凯 o 此 
法 之 优 站 ， 和 信 油 率 之 稳定 ， 他 如 争 及 钱 之 合金 ， 当 有 有 
更 大 之 磁 制 作用 。 


Mantissa 假 数 


帮 对 数 之 小 数 部 分 ， 称 篇 假 履 例如 对 数 1.2835 
78,， 1 乱 其 整数 部 分 之 特许 o 而 .23578 即 假 数 也 o 
Marble 大 理 石 

乃 石灰 石 之 一 种 o 业 粹 之 大 理 石 ， 色 白 o 售 有 养 
化 物 ， 则 旦 色彩 o 大理石 便 用 作 配 电 胡 o% 惟 须 插 金 属 
五 先 者 如 电 夸 在 一 千 伏 腕 久 上 ， 则 配 志和 从， 当 包 和 
以 经 绿 性 油 涂 而 烘 泥 之 
Marconi FEilincs Coherer 马 可 尼 儿 和 结 器 


乃 一 种 检 波 器 ， 傈 用 镍 芮 及 银 抽 条 翌 二 时 於 玻 管 


内 两 银 质 插 讲 问 ”此 二 插 塞 ， 作 篱 电极 ， 接 从 日 金 系 








tm 





上 。 白金 穆 则 自 管 映 封口 引出 管内 具 氧 抽出 > 此 种 
条 丑 疏 缀 o 落 用 乾 志 站 一 个 通过 ， 其 导电 性 其 弱 “ 避 


有 筒 弱 之 振 漫 电波 通过 之 : 此 所 序 式 妊 千 状 ， 而 县 从 


亲 电 o 故 用 就 电 小 一 具 时 ， 电 流 序 足以 工作 一 具 志 报 
释 电 器 o 惟 其 崩 贤 可 藉 他 陷 方 法 振动 线 ， 立 即 饮 复 其 
不 页 半 性 o 此 种 轧 可 尼 将 千 跨 ， 现 已 订正” 


Maryreoni Guglielmo 马 可 括 故 4 


轧 可 尼 氏 ， 意 天 利之 抱 镍 电 发 明 家 ” 早年 朗 耽 心 
共 利 用 赫 志 波 ， 几 通信， 常 作 显明 之 短 月 ， 始 知 圭 志 
式 攻 振 器 ， 其 发 射电 波 ， 不 能 过 中 0 故 代 以 一 直立 金 
匠 粮 o 和 后 发 射电 波 竟 可 过 一 英里 牛 之 这 程 " 时 扩 区 日 
来 立 化 吡 烙 器 (Branly Coherer) 亦 河 心 改 萌 ?以 作 
检 波 之 用 ， 座 发明 一 种 用 磁 电 法 印 爱 医 精 之 习 之 方法 
c 思 可 尼 早 年 所 用 之 净 械 ， 篱 一 妖 千 器 ， 一 般 委 器 ， 
一 解 凝 器 ， 及 一 具 麻 傅 斯 印 字 杰 ， 全 用 著 电 也 工作 之 
c 引 置 扼 制 图 从 疑 千 器 及 煌 电 器 间 ， 其 接收 性 即 大 受 
影 嘟 ， 复 克 当 心 研究 ， 其 收 信之 束 程 途 超 过 以 前 之 认 
鱼 o 氏 所 用 之 发 射 几 件 ， 震 巨大 火花 间 降 ， 接 类 天 地 
和 糠 之 问 o 火花 之 高 压 亿 流 ， 父 用 电 也 供 栓 ， 通 过 一 感 
话 乏 图 者 。 火花 间隙 傈 用 四 个 网球 超 成 之 球形 帮 志 器 
c 中 间 二 球 以 凡士林 汕 踊 婴 之 2 火花 则 自 旁 边 二 球 ， 





-一 一 -一 -一 - 


( 马 可 尼 氏 众 像 》 


is 月 上 日 


“CHNinao Radio 


跳 至 中 间 二 球 ， 厚 通 过 凡士林 油 ， 泛 产生 其 高 明 春 从 
花 焉 o 


马 可 尼 氏 於 一 民 九 六 年 ， 妈 来 英国 ， 及 实用 纸 牧 
电报 之 成 功 ， 放 多 第 一 次 之 专利 机 氏 复 碍 作 通 信 裤 
验 ， 以 博 上 浊 之 信仰 次 年 乓 居然 类 一 具 匡 九 叶 之 火 
花 比 圈 及 用 风 黎 天 粮 ， 而 过 九 英里 之 收 信 距 程 。 旋 於 
一 人 九 七 年 ， 氏 蕉 意 政府 前 ， 作 其 十 二 英里 这 程 之 通 
信 c 裤 验 成 功 后 ， 即 得 各 界 场 助 而 广 设 电 侣 ， 久 资 准 
用 吕 


於 一 从 九 无 年 ， 自 马 太 号 输 船 ， 藉 马 可 尼 氏 发 身 
呼 括 ， 季 船 生命 萎 锡 於 准 -后 拔 乏 电 通信 之 卓越 可 睹 
签 信 而 有 微 。 马 可 尼 氏 非特 有 发 明之 天 才 ， 亦 且 有 水 
大 之 眼光 ， 深 信和 扰 生 电 共 实用 上 大 有 发 展 之 可 能 性 ， 
涂 孤 军 深 入 ， 以 深 得 许 o 拱 复 受 全 世界 之 内 了 予 学 位 钦 
各 国 褒 里 之 荣 婴 。 党 欠 一 九 〇 九 年 多 物理 掌 之 应 贝 示 
驳 金 e 於 一 妃 一 四 年 复 受 代 士 位 o 各 学 食 之 内 与 金牌 
o 昔 代 表意 政府 出 席 和 平 会 纹 ， 人 备 极 荣 婴 。 拓 双 仿 仿 
日 著名 之 局 可 尼 然 侧 电 公司 曹 事 全 会 长 9 


MarineTvbe Chargjng Panel 航海 式 卉 志 板 


乃 配 电 板 之 一 种 装 有 阻力 粮 圈 = 炭 练 表示 烛 ， 
电厂 光 ， 及 琉 关 等 o 开 靖 之 转动 可 使 电池 成 充电 电路 
, 或 放电 状 仿 ， 以 工作 其 乱入 电 发 射 机 


Matching Transformer 配合 缕 奈 器 


乃 一 种 几 压 器 其 初 航 综 轿 绕 成 之 混合 阻力 .， 使 伍 
洒 电 路 相 瑟 合 ， 其 副 稼 图 纱 成 之 混合 阻力 亦 使 与 他 电 
路 祖 配 合 。 故 此 二 电路 各 由 变压器 而 相配 合 ， 使 成 最 
大 电 钨 之 传授 o 例如 电动 式 揭 声 器 应用 时 之 输出 甸 压 
器 ， 设 揭 声 器 之 粽 图 混合 阻力 震 廿 五 欧姆 ( 在 相当 漂 
这 时 ) 而 放大 管 输 出 部 分 之 屏 路 混 仿 阻力 震 二 和 欧姆 
o 如 将 糠 图 直接 至 管 之 屏 路 内 ， 其 阻力 部 不 配合 ， 音 
质 郎 委 ， 如 用 配合 变压器 和 级 缚 购 混 合 阻 力 配 合营 之 
屏 路 混合 阻力 ， 而 次 级 稼 图 混 合 阻 力 配 合 揭 束 器 称 路 


混合 阻力 ， 则 可 得 熏 枣 音质 ， 与 最 高 背 证 o 
MasS 著 量 : 


凡 物 质 所 售 之 数量 称 坊 贤 量 o 物理 数量 如 力 ， 





了 7Z 





速率 等 岩 用 基 度 袖 量 及 时 前 帮 去 之 o 长 度 单 位 坊 公 分 
oo 质量 震 克 o 哇 忆 过 秒 o 收 有 C.G. S. 单位 制 之 得 


O | 时 让 了 5 


Master-Oseillator 1 Ampliftier 二 振 温 式 
生计 下 二 和 下 革 ar SC 入 村 卫 7 


电路 之 放大 中 
在 主 振兴 式 电路 内 ， 其 强力 管用 作 才 大 跨 ， 
大 主 振 漫 器 违 生 之 电力 e 主 版 漫骂 又 稳 同 振 温 絮 ， 
产生 充分 之 电力 ， 以 供 粉 we 
路 内 之 损失 o 
Ma 了 recetion of 妓 立 电 笔 
高 侠 电 吝 怖 用 方 格 网 笔 e 有 时 亦 用 成 套 段 形 之 管 
拉 X 凶 ， 





式 金属 笠 .o 木 党 之 谭 用 亦 甚 广 o 搬 鹿 式 之 志 爷 可 分 成 


数 息 ” 降 用 时 可 逐 店 相 接 ， 划 用 缚 稳 以 素 住 之 o 当 苔 


人 午时， 勿 使 遇 艾 固 ， 但 使 稿 能 按 动 於 区 中 o 如 傈 单 
猴 式 天 和 线 ， 可 固着 从 任何 支持 物 上 o 船上 天 粮 ， 恒 利 
用 攀 午 六 张 持 之 9 


Matehed LImpedances 本 正本 阳 

即 电 路 之 配合 ， 人 
电路 煽 组 相等 9 
Maxwell 马克 斯 威 研 

磁力 线 之 单位 o 双 稳 震 线 Line e 一 马克 斯 威 尔 
等 於 磁力 久 一 条” 
Maxwell'sCorkserew Rule 马克 斯 威 泵 氏 螺 旋 式 
定律 

设 有 一 向 右 旋 转 式 螺旋 ， 其 进行 方向 ， 代 表 平 直 
半 称 内 电 访 之 方向 ， 人 
力 乡 方向 9 


负 
2 玫 





Maxwell James Cjerk， 马 克 朵 只 研 括 

马克 晰 威 泵 氏 ， 英 之 萄 格 章 人 > 少时 擅长 天 学 
旋 双 专攻 光学 ， 尤 注意 其 分 极 作 用 oo 氏 卒 灯 众 剑桥 大 
谋 ， 和 后 任 物 理 掌 数 鱼 5 货 发 表 “法 拉 特 磁力 入 ?” 二 
”内 载 电 磁场 内 各 种 作用 之 分 析 o 旋 双 出 版 论文 ， 题 
篇“ 气 采 之 运动 论 “ 砚 ”和 电磁场 之 力学 论 9 后 者 氏 序 
但 仪 光 震 一 种 磁 氧 表现， 又 於 “ 熟 ， 
之 理论 “及 " 电 饼 与 磁 毛 ”上 普 氏 之 闭 
作 也 ” 






AN 
天 绎 捍 





乓 於 电磁 波 之 存在 及 其 作用 之 
定律 ， 亦 深 所 研讨 > 且 斯 定 志波 之 
存 任 ， 直 至 乓 逝世 人 后 入 年 ， 始 有 尘 
志 反 出 而 误 明 其 说 9 





( 马 0 








Maxwells Laws 思 克 期 威 泵 乒 宋 律 

凡 磁 盟 之 骨 涂 估 同 方向 之 平行 电 放 者， 怖 有 使 导 
线 相 合 之 作用 ”= 如 傈 所 方向 之 平行 电流 ， 则 此 三 导 禾 
间 之 磁场 各 互相 抵 解 ， 故 使 半生 彼 此 分 瞧 " 讽 二 半 入 
成 任何 角 向 ， 则 其 各 导 绍 之 磁场 ， 恒 使 此 二 导线 移 成 
电流 方向 相同 之 平行 导 徐 ” 


Maxwells Law of Motor Action 扑克 岂 戌 尔 乓 
之 电动 央 作 用 定律 ， 

凡 半 和 粮 内 电流 之 方向 ， 与 磁场 之 方向 成 丰 角 者 ， 
则 此 遵 粮 屋 拉 出 锥 磁场 之 外 


Maxwelj's Rule 针 克 斯 威 泵 氏 窑 昌 


任何 电路 之 每 部 分 所 受 之 力 ， 其 方向 恒 使 此 电路 
包围 最 多 数 之 磁力 粮 o 
Measurement of Inducetanece 话 道 奉 之 济 量 法 ， 
测量 诱导 素 之 方法 ， 有 用 各 种 椅 式 者 o 看 分 测 其 
电感 ， 电流 ， 志 力 ， 及 通 宁 者 o 亦 有 用 波长 表 者 o 用 
桥 式 测量 诱导 它 方 法 与 普通 之 章 斯 登 敌 但 同 ， 即 将 已 
知 诱 壮 这 之 稼 岁 一 具 ， 与 饮 测 之 话 半 它 相 平 衔 o 骨 有 
一 具 得 管 西 高 才 (Secohmmeter) 者 ， 所 忆 声 其 格式 
测量 法 之 垦 敏 度 出 o 此 西高 表 作 用 在 使 交流 旺 旋 用 
作 测 是 诱 闻 守 之 用 ， 而 将 此 电流 之 流入 测 电 才 电路 中 
之 评分 ， 整 成 直流 c 误 有 可 利用 之 交 访 电源 ， 则 其 测 
量 法 如 右 : 将 诱导 它 接 入 交流 移 儿 中， 只得 只 吸收 电 
工 力 ， 生 让 ， 了 两 冰 间 电感 ， 及 沁 路 过 油 这 ， 其 诱 半 牵 
工 训 等 从 酒 阳 入 除 及 2 下 x 王 之 商 数 5 公式 如 FF 
TS DIERGEC、 
eg 





2 人 IT[ 测 : 

话 滋 率 忆 之 单位 得 享 利 ， 此 法 不 训 测 得 极 准确 之 
数量 故 不 宜 用 共 测 量 低 汶 迟 窑 者 " 低 诱 半 宙 必 乌 
桥 式 法 测 之 e 在 波长 才 方 法 中 ， 印 使 储 下 器 放电 从 一 
火花 团 阶 中 ， 此 火花 回访 接 故 有 已 知 储 壳 量 之 电路 中 
， 然 合用 波长 卖 以 测 有 只 波 疼 5 凡 布 诱 这 宁 及 伪 电 量 之 


和 工 
合 其 振 晃 遇 波 数 之 计算 公式 入 三 了 一 一 一 
路 中 5 其 振 温 通 波 数 之 计 蜡 公式 各 2 STEEL 


其 波长 等 於 传 波 速 牵 除 以 遇 波 数 所 得 之 商 今 以 入 代 
0 NEEDVEX 光 可 河和 
在 此 反 式 内 ， 除 诱 遂 牵 和 须 计 繁 外 ?余兴 入 已 知 族 o 


2 


@| 
Measurement of Recejiver Sensitivity 近 收 检 锅 


敏 度 之 测 入 


测量 接收 楼 之 震 敏 度 时 ， 其 法 如 下 : 先 特 一 电 阴 
跨 搂 人 接收 机 之 低 明 率 输出 电路 上 ， 其 电 踊 之 值 ， 送 
足以 使 此 强力 管 之 祝 极 上 每 伏 腕 过 感 能 得 最 高 之 输出 
电力 。 通常 使 此 电 组 量 等 於 其 输出 管 异 阻力 之 二 倍 
次 在 假 天 和 缚 上 接 以 一 已 知 高 通 李 电 三 ， 略 四 百 遇 波 百 
分 之 三 十 之 调幅 后， 而 增加 其 高 率 办 和 太志 忠 ， 直 至 
有 五 十 个 和 五 特 之 低 遇 上 牵 电 工 力 ， 央 生 从 输出 电阻 上 
， 至 於 产 生 此 输出 量 之 办 入 高 明 率 党 压 之 数 最， 划 以 
假 天 稼 之 实效 高 度 / 除 其 归 压 数 ( 假 天 牧 之 实效 高 度 
征 息 四 公 尺 ) 即 得 产生 此 五 士 个 和 环 特 输出 量 ， 扩 需 
之 每 公 尺 鹏 伏 腕 数 之 办 太 量 ” 


设 用 此 法 以 测定 接收 亚 之 露 敏 度 ， 即 可 以 此 标准 
输出 量 所 需 之 每 公 尺 岂 伏 腕 履 之 输 大 量 ， 作 候 赴 政 度 
之 定义 故常 侠 某 接收 机 之 堆 敏 度 ， 乱 每 公 尺 十 括 估 
腕 者 ， 意 印 谓 若 加 百 分 之 三 十 调幅 高 肖 牵 电波 於 输入 
电路 上 ， 则 可 得 四 百 明 波 之 输出 党 昌 五 十 个 检 五 特 也 


口 

自 高 肖 牵 扩大 电路 大 秀 改 豆 合 ， 接 收 杰 之 垦 敏 度 
亦 全 高， 即 每 公 尺 五 十 或 一 百 医 伏 腕 数 之 雷 敏 度 ， 世 
怎 赣 通 e 甚或 党 有 每 公 尺 三 或 五 欠 伏 腕 者 o 在 多 种 接 


收 机 上 ， 其 露 歼 度 沿 广播 波 域 而 几 脖 ， 即 在 低 过 率 时 


较 低 高 明达 时 较 高 o 此 种 弱点 近东 南 误 法 免除 ， 而 
得 平均 之 堆 散 度 奖 c 
Measurement of Resistance 阻力 之 测量 
最 简单 者 用 直流 电压 圾 一 有 具 串 接 锥 所 量 之 电阻 上 
， 再 接 以 直流 电感 e 其 法 先 以 电压 卖 量 其 直流 电 屎 ， 
再 将 欲 测 之 电阻 串 接 办 电 感 才 而 注意 其 才 上 度数 ， 傅 
公式 可 得 阻 力 如 下 
_ 了 o--ET 
TD 
公式 内 “有 全" 一 
了 上 xz 三 


有 本 o Xx 了 mm 


阻力 天葬 姆 数 

电阻 串 接 余 过 亚 才 候 共 圾 土 
之 电感 数 

贤 源 之 电 生 

” 疏 m 一 电表 之 阻力 

( 待 纺 ) 


了 Po 一 


全 79 








人 人 信人 信人 信人 人 人 全 信人 人 信人 信人 信人 人 人 人 人 人 信人 人 信人 2 信人 XXX72 和 人 2 22 人 22XXXX222: 


收音 成 乔 慑 上告 





信人 信人 信人 人 人 人 2 人 XXX 人 22221 


日 本 东京 市 收 癌 成 顷 报 上 十 昊 英 钴 


四 面 环 海 的 岛国 日 本 ， 在 表面 上 看 起 来 收 香 的 环境 是 不 壤 ， 实 际 旭 相反 o 
我 住 在 东京 市 一 角 吉 的 神田 区 中 华 留 日 青年 会 内 ， 来 到 回国 长 久 了 也 会 想 着 在 往 国 
时 每 晚 乱 琢 得 到 XGOA ,XGOC 等 电台 的 播音 o 篇 了 要 英 租 国 的 新 闻 歌 曲 ， 便装 了 
一 个 三 只 芮 空 管 的 收音 楼 o 起 初 因 篇 住 在 郊外 中 不 能 收 到 祖国 很 多 的 电台 ， 但 见 南 
京 的 XGOA 在 夜晚 十 时 的 左右 还 可 匠 见 o 征 来 脖 到 东京 市 内 之 神田 来 住 ， 则 收音 
环境 便 伙 成 极 款 ， 一 切 电动 楼 病院 囊 的 X 光 等 的 电波 都 走 到 收音 机 保 面 来 了 ， 把 开 
en 月 夜 于 的 蚊虫 开会 ， 加 上 附近 又 有 许多 梳 本 所 ， 每 天 日 班 晚 班 赚 续 
， 电动 楼 的 拔 筷 基 烈 o 向 日 本 放 适 协会 去 问 有 没有 法 子 避 锡 ， 息 来 打 贡 到 一 种 
站 ， 时 上 和 后 略 有 一 点 效力 ， 最 近 在 美国 订 证 Radio News 站 找 着 一 个 五 管 
” 灵 的 线路 ， 认 是 同一 同房 的 朋友 筑 工 做 起 来 ， 成 绩 是 比 赤 好 权 o 搓 空 管用 两 只 58 篇 
第 一 第 二 高 放 ，57 塌 检 波 ，2A5 乱 未 级 放大 ，80 乱 从 波 整 流 o 收 示 成绩 在 白天 只 可 
以 收 到 日 本 的 JOAK 大 取 的 JOBK 的 厅 个 电台 ， 夜 间 七 时 可 以 收 到 租 国 的 XGOA 
上 海 的 XMHB 等 ， 天线 篇 合 LL 式 高 30 公 尺 长 60 公 尺 地 和 缚 现在 自来水 管 上 o 在 神 
田 过 个 地 方 阔 扰 高 山 帷 徐 ， 工 厂 可 是 在 东京 要 算 最 多 的 地 方 ， 病 院 也 不 少 ， 路 偿 驶 
是 电车 道 ， 2 TI. R. ER. 楼 来 收 租 国 的 大 电台 ， 芙 好比 直 
人 圣 的 急 o 


人 全 人 人 人 信和 全 和 人 人 全 信人 信人 人 人 信人 人们 信人 人 人 人 全 全 信人 人 人 人 全 人 人 信人 信人 信人 人 信人 信人 信人 人 人 全 信人 下 人 人 人 人 人 全 多 信人 信人 信人 人 信人 信人 和 人 信人 人 多 信 信人 和信 信人 信人 和信 人 信人 人 公信 人 信人 人 人 信人 个 和 人 人 < 人 人 2 








德国 用 以 播 
适 世 界 运 吉 
介 和 节目 之 电 
视 播 泛 楼 。 
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全 用 常识 网 答 


杭州 浙江 大 学 高 工 恤 徐 绥 生 
问 70 





此 义 路 图 有 否 钳 谈 ，B+ 鸭 出 有 185 伏 ， 请 并 R1 R2 R3 多 少 欧 姆 
) 多 少 容量 ， 此 楼 效力 如 何 o 


上 
| 
-一 一 一 一 -一 
一 -一 
一 一 
四 





七 
计 
四 
于 | = 
答 来 图 可 用 ， 


R 科 300,000 欧姆 须 试验 而 定 ，R1 250,000 欧姆 ，Rz 
500,000 至 1.000;000 欧姆 oRs 1l,100 欧姆 o 


南通 南 门 外 三 元 桥 师 范 学 校 倪 炖 儿 


闭 了 1 名 人 党 站 7 见 本 试 中 儿 路 区 引 有 三 符号 ， 


言 ， 炎 见 其 
他 如 烘 秋 之 各 闯 ， 固 定 储 电 恬 及 可 委 储 电器 之 稳 端 ， 慨 压 器 之 称 端 此 有 此 
和 储 号 ， 未 识 是 何 用 总， 必 非 指 通 地 称 接 称 柱 而 言 务 才 示 知 乱 咸 ， 因 和 欲 自 
独 一 短小 收音 机 ， 图 中 有 此 符号 ， 未 能 明 暴 故 也 ” 


) 但 知 些 号 休 指 通 地 入 而 


TDRRRREHRIEIERSCEEIENESECEEEIOGEUREESIEES ENET 辣 2LRCIREEDSNIEEEIEEOEDTRROHRTT 本 TREEERESSEEUDGEEESENENDIRSETRCES 
六 五 -年 一 月 半日 5 





1 


答 旧 种 符号 本 傈 指 通 地 而 言 ， 普 通 收音 机 中 之 金属 栈 元 大 部 通 地 ， 故 几 
一 问 接 在 机 赤 上 之 震 件 ， 均 以 此 符号 表示 之 


江西 南昌 花园 角 122 号 线 新 若 
问 72 附 上 名 路 图 -- 猛 ”未知 设计 是 否 有 谈 ， 请 予 指示 


NU 
二 枚 浊 


， ji.ooo1l 
个。 3 
人 ] 
MF OA MEC 


84 
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避 
避 
可 
吃 
人 
人 
30m 
= 办 
oB+90VY ”OA+ oA-B- ”ooe+la5v (第 七 十 二 问 ) 


答 求 图 傈 然 避 o 
南京 英 威 街 49 号 后 进 张 锡 三 
问 73 本 语 - 答 17 期 827 页 穆 路 图 之 T， 用 6 : 工 声 昔 能 否 加 多 有 失 员 之 亿 
和 否 ， 沼 将 拾 音 器 之 两 称 头 分 接 钛 R 雨 端 ， 将 R 以 克 称 物 代 之 而 放 ( 留 册 声 ) 
童 不 强 ， 不 知 是 否 错 谈 。 信 用 400 号 调幅 琶 普 器 ， 及 组 称 电 巡 刊 荣 镶 109 
页 之 自 弄 话筒 及 全 伏 喜 电 依 法 接 詹 R 两 端 ( 寺 掩 尺 ) ， 而 发 昔 不 高 ， 不 知 
何故 ， 请 详 塌 指导 o 
低 明 棕 丢 压 器 之 比 数 以 较 低 需 住 ， 否 旭 非 仅 不 能 使 香 量 加 层 ， 而 且 易 
失 芙 o 用 拾 理 器 发 声 不 高 ， 铠 傈 所 用 之 拾 理 器 继 阻 与 爸 太 器 未 配 正 所 救 9 
问 74 本 车 -- 矢 17 期 827 真 之 称 路 ， 有 请 数 之 点 ，R4 不 用 燃 泡 而 几 666 欧 
姆 炭 质 电阻 可 否 ， 用 若 许 无 电阻 篇 宜 ， 现 市 上 200V，60W 克 电 烽 泡 不 易 
上 央 ， 若 用 220V 烽 泡 钳 阁 无， 大 扩 以 赔 泡 作 电 阻 均 用 200V， 何 不 用 220V 
计算 ， 则 便 认 实验 多 多 妖 此 岂 径 鄙人 武装 烛 末 京 很 狐 ， 夏 天 收 了 上 海 很 轻 
， 秋冬 较 强 。 


带 


答 可 用 666 欧姆 之 电阻 代替 ， 此 种 电阻 多 有 有 100 无 特 之 散热 能 力 。 用 
220 伏 胸 砍 泡 扰 遂 当 瑚 特 者 可 用 。 
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本 GaAiiareixeielie 


河南 省 修 武 县 塔 底 街路 北 范 中 府 


问 75 兹 有 A 109 贯 空 管 -- 只 ，3121 可 儿 储 电器 一 只 ，20 欧姆 可 和 区 电阻 一 
只 ，3 Mes 权 漏 一 只 ， 此 权 漏 囊 固 定 储 电 器 -一 只 ne 1.5V 电 一 瓶 
3 45V 电 一 北 ， 装 成 收 理 机 一 只 ， 自 粒 稼 圈 贺 简 是 直径 7 公分 ， 线 天 地 久 

15 圈 ， 隔 2 公 厘 粳 天 级 圈 85 图 (用 24 哎 污 包 粽 ) ， 再 生 图 15 圈 ( 26 号 水 

包 镶 ) ， 惟 夜间 收 中 央 的 声音 很 低 ， 余 此 未 闻 ， 务 请 详 示 ， 此 楼 应 用 的 粮 


图 直径 o 
答 和 称 路 寄 下 o 
站 
问 76 今 有 RCA 直 蔬 四 管 楼 一 只 ， 抽空 管用 RCA 221 二 只 ，01-A 二 只 ， 一 


狼 噩 放 ， 一 般 检 波 ， 二 航 溉 压 器 配合 放大 两 个 的 鼓 式 稼 图， 一 双 连 储 电 器 
) 不 知 本 证 窗 作 栏 中 发 表 过 否 ， 可 否 示 知 其 称 路 讼 寡 考 栏 ,小 请 指明 RCA 
221 及 0LHA 芙 空 管 之 特性 ， 东 炊 闵 电压， 屏 电压 等 
答 请 示 知 访 收 音 杰 之 牌号 ， 否 妈 无 法 检查 。01-A 之 秋 压 乱 5 伏 腊 ， 久 
流 乱 .25 具 配 ， 屏 压 135 伏 胸 ， 桶 压 -9 伏 腊 ， 屏 流 3 世 瞪 配 ， 屏 阻 10,000 
欧姆 ， 放 大 傈 数 姑 8 ， 互 道 率 符 800 凌 漠 o 221 之 特性 与 01-A 相近 ， 惟 





生 流 篇 '06 广 配 耳 o 

海 州 老 塞 隐 海 路 雷 人 台 传 瑞 能 

问 77 本 证 2 答 13 期 590 页 和 久 路 图 内 ， 中 放 及 第 二 检 波 管 队 极 外 方 另 性 一 
独 2 是 何 意 入 O 

答 此 称 傈 表示 有 人 金属 隔 贱 膜 之 真空 管 

问 78 见 世界 书局 之 日 常 电气 生活 内 23 页 ， 言 地 丰 北 极 在 地 球 南极 附近 ， 


地 磁 南 极 在 地 球 北极 附近 。 但 双 见 世界 全 地 学 社 22 年 之 世界 最 新 形势 图 及 
附 说 内 ，79, 80 二 页 言 地 丰 北 极 在 北 乡 70 5 17” 西 经 965 46' 45”， 地 克 
南极 在 南 强 72? 25, 东经 155。 16, ， 请 示 何 者 和 是 o 

答 “十 襄 均 不 错 o 

间 79 本庄 2 答 10 期 465 页 ，P-31 久 路 图 内 ， 推 挽 骤 是 T2 之 次 级 ?光一 

独 圈 ， 且 串 过 一 2400 MMfd 之 C30， 此 二 者 在 此 处 之 作用 若 何 9 


管 傈 用 己 减 弱 交流 声 o 
疝 80 屋 前 问答 内 ， 有 收 香 杰 不 要 受 阳 光 晒 射 之 说 ， 请 数 其 意义” 





有 日 We 





( 答 ) 使 温度 不 致 夫 高 ， 以 保 访 内 部 机 件 o 

湖北 新 坦 信 成 移 布 店 魏 民 克 

问 81 得 力 质 根 三 管 直 流 收音 机 一 座 ， 芙 空 管 震 114 一 只 ，054 二 只 ， 上 自 装 
后 收音 不 瘤 ， 只 能 由 得 忠 吓 之 声 ， 不 知 何故 ， 六 示 知 c 再 艇 地 之 电 愉 厂 之 
电力 需 直 流 ， 如 用 140 伏 燃 泡 基 相宜 ， 不 知 与 此 楼 之 电力 相宜 否 ， 可 否 改 
用 电 恰 说 电力 而 不 用 乾 电 ， 六 新 不 许 指 示 篇 向 o 

答 请 将 稼 路 寄 下 o 


上 海 静 安 寺 路 2071 号 毛 轨 财 


问 82 


和 姓 


嚼 人 近 有 30 33 34 续 空 管 各 一 只 ，3021 3121 可 释 储 电器 各 一 只 ， 830 
欧姆 可 鲸 电阻 一 只 ，413 低 过 率 丢 感 器 一 只 ，:.00025 固 定 储 电 器 一 只 ，540 
高 遇 李 扼 制 称 圈 一 只 ，38 公 奋 径 77 公 厘 高 胶木 管 二 只 ，47 公 匣 径 ，77 公 
厘 高 ， 胶 木管 一 只 ， 今 想 作 一 只 三 管 机 ， 但 无 图 照 作 ， 不 知 芙 厌 有 否 ， 如 
有 即 请 网 一 份 o 


本 让 三 六 期 第 二 四 九 页 有 此 种 入 路 2 可 供 容 准 9 


广州 新 基 中 狗 六 十 八 号 到 五 


癌 83 


带 





局 放 管 之 队 极 何以 有 的 接 以 电阻 和 合 联 庆 B 电 (+) 正 极 〈《 如 二 和 餐 十 一 期 
五 〇 一 员 ) 之 称 路 ， 亦 有 接 电 阻 合 不 联 於 B 二 而 改 阵 认 地 及 天 各 间 者 〈《 如 二 
答 十 五 期 六 七 七 员 之 入 路 图 ) ;其 故 何在 以 何者 优 佳 


局 放 管 队 标 ， 扰 论 如 何 接 法 ， 黎 要 能 接 在 较 橘 极 稍 正之 电位 上 ， 即 能 
使 极 得 相当 之 两 负电 司 9 例 如 二 内 五 O 〇 一 页 之 稼 路 图 ， 傈 将 乙 电 用 分 压 
电阻 将 乙 电 分 成 许多 融 低 不 同 之 电位 ， 然 后 将 高 放 管 之 队 极 接 基 较 橘 极 稍 
融 之 电位 上 ， 伸 在 其 橘 极 上 有 相当 之 两 负电 三。 在 二 知 六 七 七 页 之 入 路 中 

” 乙 电 傈 由 局 放 管 之 屏 极 而 同 至 队 极 ， 再 狼 险 极 所 接 之 电阻 而 入 地 o 因 曙 
流 经 过 电阻 能 发 生 电 压 降 ， 故 险 极 之 电位 能 较 通 地 需 正 2 同时 因 桶 极 接 在 
通 地 上 ， 故 权 极 之 电位 较 队 极 篇 人 负 此 电阻 之 另 一 端 接 至 天 稼 上 7 二 划 当 通 
地 端 向 天 称 移 近 时 ， 非 仅 使 高 放 管 桶 极 之 负 压 增高 而 减低 放大 力 ， 同 时 使 
一 部 份 由 天 稼 办 人 之 电讯 较 易 由 电阻 而 和 地 ， 故 对 於 强大 电讯 之 减弱 作用 
更 见 有 效 也 o 上 述 两 种 方法 均 可 得 优良 成 绩 ;其 娃 儿 解释 可 贿 间 ” 然 稼 电 
学 急 陆 ” 第 203 页 


本 洁具 者 赔 所 敬之 多 路 加 中 ， 多 有 以 47 管 作 未 狼 齐 放 者 ， 其 可 家 部 有 
接 以 丙 电 阻 ， 亦 有 不 接 两 电阻 ， 其 理 车 何 ， 及 以 何 种 需 佳 o 





2 第 四 - 答 第 四 期 


eC 9 
人 aiaremaereolre 
答 47 作 未 狼 强 放 时 ， 如 桶 极 接 有 固定 丙 负电 压 者 ， 旭 特 极 中 心 落 称 上 不 


必用 丙 电 阻 o 固定 丙 负 电压 在 工作 上 足 较 队 极 上 接 两 电阻 需 佳 ， 但 在 装置 
与 塌 用 上 ， 均 不 及 在 队 极 .上 接 丙 电 阻 之 简便 而 经 济 也 。 


癌 85 设 有 二 电阻 其 欧姆 数 相同 ， 但 其 无 特 (Watt) 数 不 同 ， 旭 对 讼 使 用 时 
有 无 关 傈 o 从 有 关 傈 ， 则 何 部 宜 用 大 无 特 ， 何 部 宜 用 小 马 特 ， 请 妖言 之 o 

通过 电流 大 部 份 ， 应 用 坊 大 马 特 之 电阻 ， 通 过 电 访 坪 小 部 份 ， 可 用 无 
特 赤 小 者 o 电阻 无 特 之 计算 方法 可 肉 阅 “ 扰 炽 电学 初 阶 ” 第 188 页 。 


间 86 请 将 二 知 十 三 期 五 九 O 页 (Grigsby-Grunow Co. Model 15) 寡 考 图 之 
作用 及 入 图 负 法 奥 志 源 之 电压 在 本 庄 发 表 。 又 本 昌 志 所 登 之 贿 考 穆 路 图 以 后 
能 否 将 电源 部 之 电压 书 明 。 

答 该 楼 电讯 由 天 久 输 入 后 ， 和 与 第 -- 只 可 爸 储 电器 及 粮 圈 所 构成 之 调节 稼 

路 调节 至 谐振 ， 然 后 再 由 该 稳 圈 之 分 称 而 办 丰 第 二 只 高 过 李 灵 压 器 而 熏 第 
二 只 储 电 器 及 粽 圈 所 构成 之 调节 和 粮 路 讲 振 ， 此 调匀 和 糠 路 中 之 电讯 电压 在 24 
号 芙 空 管 橘 极 上 而 控制 其 屏 流 。 同 时 24 号 之 险 极 和 与 屏 极 配合 而 产生 之 内 部 
振 强 亦 使 其 屏 流 攻 动 ， 故 在 24 号 抽空 管 之 屏 流 中 同时 有 外 来 电讯 熏 内 部 
振 温 狠 动 ， 糙 果 互 相 混合 而 产生 差 过 率 傅 至 中 过 放大 管 ， 再 由 中 遇 放大 管 
传人 24 号 屏 检 波 角 ， 最 后 由 47 号 低 放 管 输出 。 该 楼 之 凶 圈 稻 法 ， 因 型 著者 
不 公 佑 ， 故 不 能 发 表 。 肉 考 栏 乏 路 图 中 之 电源 电压 ， 奥 造 斌 家 大 都 不 原 发 
表 o 故 本 杂 读 亦 悉 得 付 诸 缺 如 。 


北平 市 西城 二 龙 路 王 花 佛 堂 甲 十 八 号 伊 寻 部 
问 87 本 试 三 答 第 一 期 十 八 页 三 管 经 济 超 外 差 楼 内 说 明 ，L1L2L3L4L5 应 


用 何 忠 称 若 干 图 ， 及 胶管 凡 寸 说 明 o。 又 中 间 遇 义 圈 之 做 法 ， 及 两 秀之 储 电 
器 容量 ， 请 在 芮 刊 发 表 以 便 秽 做 


踪 


答 此 种 和 粽 圈 须 径 试验 和 后 决 定 o 

问 88 ”第 三 矢 第 一 期 十 八 页 ， 三 管 驾 济 超 外 差 机 ; 在 北平 能 否 在 白天 用 揭 声 
器 收 到 中 央 大 电 右 播 吾 ， 在 收 本 市 电 吝 遇 率 相近 者 ， 能 否 驶 去 又 援 ， 请 
让 问答 笛 内 答 亚 太 苘 

答 此 种 迷 路 ， 人 供 超 外 差 式 实验 用 ， 妨 无 如 此 歼 力 

石 港 石屋 无 综 忆 克 究 社 秦 镜 明 


岗 89 鄙人 介 有 直流 三 管 机 一 架 ， 据 直 接 取 自 直 访 电源 ， 全 以 一 高 五 千 欧 曙 
阻 降低 所 需 电 感 ， 试 时 中 可 闻 很 低 之 播 癌 外， 但 沙拉 沙拉 之 吾 太 大 ， 请 并 
有 何 法 可 补救 之 o 如 巍 用 滤波 器 ， 请 将 群 租 之 鼻 法 示 知 9 





se 1 








答 此 种 沙拉 沙拉 之 声 ， 悉 傈 胃 流 发 电 楼 之 整流 子 所 造成 ， 顺 不易 沽 清 ， 
但 在 电源 殉 大臣 ， 可 多 加 从 包 低 扼 圈 奥 储 电器 试 之 o 其 接 法 与 普通 电源 泪 
波 器 同 o 

问 90 鄙人 有 照 新 闻 报 然 称 电 巡 刊 第 八 十 九 期 徐 吊 汀 君 交 直流 雨 用 机 装 就 一 只 

， 试验 时 声息 至 悉 ， 敌 地 电厂 傈 直流 二 百 二 十 伏 ， 查 入 路 图 规定 R2 需 太 
十 无 特 坟 百 三 十 欧姆 ， 今 如 入 所 用 乱 坟 士 无 六 百 欧 ， 请 间 有 关 傈 否 ， 可 否 
再 串 一 三 十 欧 可 多 电 但 ” 


答 “请 将 稼 路 寄 下 o 
上 海 静 安 寺 路 2071 关 毛 内 财 
问 91 现 气 购 称 线 电 阻 三 只 如 下 ， 三 无 特 五 千 欧 姆 一 只 ， 坟 十 无 特大 百 三 十 


， 一 只 ， 十 四 马 特 一 万 五 千 欧 姆 一 只 ， 不 知 亚 美 公司 有 和 否 出 售 此 种 电阻 
必然 殷 现 货 出 售 ， 或 向 亚 美 公司 定 先 ， 全 若 干 请 示 知 是 何 o 


营 请 向 亚 美 公司 门市 部 鸥 并。 
上 海 岳 州 路 底 未 虹 支 路 刊 答 鹿 谈 南 散 
问 92 本 车 三 矢 五 期 二 三 六 页 问答 386 间 ，C1，R 之 容量 及 无 特 数 乱 下 何 ， 


若 再 加 一 2A5 低 放 ， 则 -27 之 输出 足 狗 供 业 只 2A? 否 " 权 径 储 电 器 与 
搓 空 管 天 傈 ?其 容量 向 更 改 否 ; , 若 加 以 可 玫 储 电器 ， ” 旭 对 苹 收 理 钱 影 淆 如 
们 o 


答 C1 可 用 .01 闪 法 ，R 得 123 欧姆 ， 电 力 约 须 在 400 马 特 以 上 o 如 再 加 
一 只 2A5 作 低 放 ， 则 27 之 输出 将 不 数 供 。 权 极 储 电 器 可 不 更 动 ， 如 以 
可 滞 储 电 器 代 之 ， 旭 人 人体 储 志 器 影 光 外 很 大 o 

长 阔 和 家 属 手 上 顺 恒 王 自 强 

问 93 . 论 理 矿 石 收 埋 岩 ， 不 能 收 央 等 幅 波 之 电报 ， 但 此 地 一 般 奖 碳 石 要 叶 2 
均 能 收 萎 ， 点 尽 请 昕 ， 可 以 抄 划 ， 而 地 人 固 知 现在 军用 发 报 机 和 蕴 篇 等 幅 波 
” 有 王 又 何故 o 

答 此 种 电报 或 傈 断 德 等 幅 效 ， 故 矿石 机 亦 能 收 匠 o 

河北 省 唐山 市 新 立 街 闵 字 三 人 条 一 号 谈 品 如 

问 94 公信 昨 自 津 旗 友 幅 得 一 低 过 释 压 器 5 乱 数 坊 _ 比 三 5 万 美 国货 o 一 面 


上 有 1S2 ， 另 一 面 有 1P2 之 字数 ， 环 知 何 面 篇 PB 鞭 FFG ， 请 於 问答 内 告 
知 篇 荷 o 若 初 庆 级 错 接 有 烤 断 之 危险 否 o 
RE 人 证 全 二 各 第 四 稚 第 古 期 





C @ 个 写 
eae elelie 
答 1P2 傈 初级 ，1S2 傈 次 级 2 可 将 1P2 之 虐 接 乙 十 ，2 接 屏 极 ，1S2 之 

1 接 C- ，2 接 橘 极 试 之 o 初次 级 如 谈 接 ， 则 声音 减低 ， 如 该 释 感 器 之 次 
级 用 义 过 狙 ， 则 易 发 热 或 甚至 受 损坏 o 
闷 95 兹 有 一 五 管 交 流 收 童 机， 有 则 上 自 胶 利 公司 ， 双 一 目 鼻 三 回路 直流 收 各 楼 
” 洛 将 天 地 称 接 在 三 回路 收 吾 楼 上， 将 交 访 婴 开 轴 ， 声 和 很 大 ， 同 有 天 地 
狐 一 样 ， 是 否 感 巍 关 傈 ， 若 常 如 此 ， 欠 二 收 理 楼 有 损 否 ， 请 一 任 示 之 o 
答 `， 三 回路 收 埋 楼 如 振 漫 过 强 ， 有 发 射电 波 之 作用 o 此 种 电波 彼 交 流 楼 收 
得 故 昔 量 大 增 也 o 讼 二 收音 楼 均 扰 损 害 o 


广州 市 泰康 条 街 七 号 痛 佐 才 


同 96 依 本 证 二 答 第 十 一 期 第 九 六 一 贞 ， 音 管 机 自 和 一 架 ， 凌 空 管 气 改 用 
1A6， 因 要 人 带 返 乡间 ， 扰 交 流 电 源 ， 若 照 用 6A7 则 甲 电 不 沟 济 ， 未 知 可 否 
o 如 可 ， 则 称 路 如 何 更 释 o 又 C3 及 有 R2 可 否 不 用 o 又 乙 电 是 否 用 同样 高 电 





压 9 
管 请 容 阅 本 刊 四 矢 一 期 第 13 页 之 1C6 单 管 收 香 机 试 作 ”一 文 o 
沙市 一 硕 头 安利 英 洋行 邦 抵 农 
问 97 做 机 傈 Empire Model 600 110V D. C.， 按 说 明天 地 入 不 能 碰 播 ， 今 所 


仿 第 一 答 十 九 期 九 三 三 页 装 一 特效 天 泛 ， 兽 察 该 项 天 久 所 用 二 只 灶 圈 完全 
认 地 久 相 接 (天 地 粽 相连 ) ， 今 欲 试用 此 式 天 名 违 反 说 明 ， 光 认 该 机 是 否 有 
烧 烽 及 其 他 危险 ， 兹 示 其 他 妥善 办 法 ， 访 天 贸 成 绩 如 何 o 
答 因 未 见 伍 楼 迁 路 ， 故 不 能 知 其 天 地 稼 不 能 厂 播 之 原因 ， 但 如 在 天 地 米 
半 串 联 一 个 储 电 器 ， 则 论 天 久 工 作 兹 无 妨 伐 ， 但 也 不 致使 收 昔 机 受 损 o 
苏州 中 学 釉 年 生 


问 98 查 陈 著 扰 称 电工 程 学 21 页 计算 螺 形 称 圈 公式 ， 其 L = -00 4 由 。 


双 庆 放 著 无 称 电 原理 第 88 页 其 L= - 贡 1 > 二- 区 ， 两 式 是 否 相 同 ， 第 一 式 
中 之 人 与 第 二 式 中 之 区， 其 关 傈 若 何 ， 请 倍 答 咱 需 荷 o 

答 圆 简 形 稼 圈 之 计算 公式 甚 多 ， 但 被 公认 和 需 最 近 正 确 老 ， 当 推 “ 称 图 之 
实用 设计 ”一 书 中 所 发 表 者 o 陈 著 中 之 人 傈 证 破 率 常 数 ， 疆 著 中 之 开 保 烙 
图 之 形状 傈 数 ， 故 各 不 相同 o 

广州 稚 新 横路 十 四 号 陈 容 根 

问 99 本 杂 读 三 答 三 期 一 一 从 页 [小 电力 发 射 机 一文 ， 因 前 未 购 得 二 肉 廿 一 


生生 人 WHEREEERIECRELIDETR 和 IEA 和 CR 全 RE 区 和 有 下 芝 吾 多 
二 Ta 人 





中 国 亚 人 馈 


期 ， 故 不 明 访 机 所 用 之 零件 ， 请 示 知 C1C2 C3 之 容量 ，RI1R2 之 欧姆 数 ， 
及 工 1 闻 和 绕 时 各 图 用 有 之 距 见 ，L1L2 两 图 之 直径 o 

C1 篇 :00046 闪 法 ，C2 篇-002 瘾 法 ，C3 需 .00025 好 法 ，R1 和 需 10,000 
欧 弟 ，R2 乱 12 欧姆 可 妇 电 阻 oLI1 之 裕 距 等 认 钢 入 之 直径 o L1 和 与 L2 之 让 
径 篇 6.3 公分 o 


带 


上 海 拉 都 路 敦 和 里 34 号 陵 元 业 


问 100 部 人 见 本 应 二 答 三 期 有 怎样 作业 饼 家 一 文 ， 吕 人 入 零 件 业 已 配 就 ， 但 令 
所 及 得 者 香 亚 美 公司 新 出 品 之 565 号 插入 式 各 圈 ， 不 知 改 用 熏 储 雷 器 台大 
) 波长 改 否 ， 假 使 不 对 ， 主 时 刊 另行 设计 ， 移 级 用 565 号 插入 祖 管 用 .0001 

Mfd 之 储 电 器 ， 族 长 自 十 公 尺 至 二 百 公 尽 止 o 

答 各 和 裕 圈 之 图 数 须 略 减 ， 其 正 俱 图 数 请 查 “ 义 圈 之 实用 设计 ”一 书 o 


同 101 今 欲 将 二 答 三 期 二 管 短波 机 ( 即 如 何 作业 余 家 一 广内 ) 之 30 改 32， 将 
30 改 33 不 知 称 路 有 何 更 动 ， 效 力 如 何 


答 如 伺 调 换 芮 空 管 ， 可 有 照 附 图 装 接 o 
CO 
辣 
SS 
人 BE 
B- 22 铬 V 45V 9%V 9OV 





问 102 本 证 二 峪 十 五 期 之 四 管 旅行 机 ， 今 欲 将 双 连 储 电 器 改 成 单 猫 ， 用 3200 
号 二 只 作 届 节 六 长 不 知 可 否 o 

答 可 用 。 

问 103 二 容 十 五 期 之 四 管 收 音 机 和 欲 将 34 号 扶 空 管 泵 改 乱 32 号 o 不 知 何不 要 
更 动 ， 又 旦 美 公司 代 客 锡 洞 不 知 取 绩 多 少 o 

答 34 号 抽空 管 换 32 号 优 须 更 动 各 路 o 锣 洞 手稿 缴 请 逐 疝 亚 美 公司 询问 
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全 国 国 萎 数 育 促 进 会 上 海 亚 美 公司 合 办 


了 


中 寿 民 国 念 五 年 第 


爷 第 -四 期 


语 床 本 


每 日 下 午 五 时 二 十 分 起 在 上 海 广播 电台 教授 





逢 3525 络 
* 汪 儿 是 赵 府 上 咀 ? 
〇 是 ! 称 找 谁 ? 
* 赵 夭 香 先生 在 家 不 在 家 ? 
〇 主人 在 家 呢 。 先生 趴 姓 啊 ? 
喔 ! 黄 先生 ! 
* 我 是 从 上 海 来 的 ， 烦 贵 管家 通报 一 
下 名 1! 
O 〇 不 敢 ! 请 保 头 坐 吧 ! 


众 贯 姓 是 芮 ? 
是 
人 兄弟 就 是 赵 契 香 
* 从 仰 入 仰 1 声 次 到 府 ， 冒 昧 得 
很 ! 
和 人 好 说 好 襄 上 1 请 坐 ! 
人 
看 ! 

人 入 喔 ! 先生 眼 舍 条 是 世 奖 o 
7 和 和 人 人 ” 人 地 生 上 踊 ， 有 要 
请 先生 多 多 的 指教 ! 

人 入 哪 匈 的 话 ! 


加 拜 


从 昨 兄 个 黎 需 | 
* 获 动 其 府 ， 抱 雏 得 很 ! 
和 人 哪 兄 的 话 ! 招 竺 不 通 ! 
人 让 
从 您 也 太 客 氟 啦 ， 还 秋 邮 床 些 东西 来 
) 谢谢 ! 
”一 点 兄 士 产 ， 不 过 是 些 不 成 租 
总 的 粗 东 西 
人 您 昨 匈 个 了 癌 来 不 时 了 吧 ! 
”我 是 人 地 生 巩 ， 所 以 也 没 上 别 
处 去 ， 回 来 还 早 呢 o 
从 昨 兄 个 您 到 舍 下 ， 缴 忙 得 很 ， 一 时 
也 来 不 及 诅 俩 其 庆 ， 简 慢 得 很 
| 
”不 必 客 氟 o 
今 匈 还 有 其 糜 公 事 ? 
* 疫 有 其 床 绥 :9 
从 月 们 一 志 儿 吃饭 去 ， 
* 谢谢 吧 ! 您 不 必 辈 事 
人 我 是 不 蕉 得 很 :您 何必 客气 ! 
* 您 那 床 说 ， 我 倒 朵 愧 啦 ! 


了 日 -HR 器 


SAASAAAAASSSGGGSSGRASMNMeeRASAARGAAASQGGAARASAAANAASAAQGGAGGSGSGOARR 


内 政 部 从 记 语 芝 莹 于 第 二 三 -一 八 号 





且 了 到 《-EEIENA 了 AIDIO 
中 礁 氏 国 凸 五 年 二 月 廿 日 出 版 





23: 
十 钼 内 瑙 夫 如 每 月 十 期 五 日 妆 昌 则 版 
站 每 册 大 洋 二 角 五 分 外 扒 酌 加 运费 
预定 全 年 十 四 期 大洋 五 元 二 角 
定 什 年 大 洋 二 元 从 角 
是 玉 袜 二 二 出 卜 ee 
5 0 


印刷 者 利 错 印刷 所 


出 版 者 亚 美 股 份 有 限 公 局 忆 
项 票 代 洋 九 五 折 


| 上 海江 西 路 三 二 三 号 


上 海 七 浦 路 四 四 七 至 九 号 
电话 四 三 一 一 五 号 ee 





庆 告 和 价目 
封底 外 全 页 (130x200 公 厘 ) 每 期 洋 四 十 五 元 小 节目 棚 内 全 页 (130x200 公 厘 ) 每 期 信 三 十 二 元 
; 


封面 内 人 难 页 (130x200 公 厘 ) 每 期 从 四 十 元 节目 棚 内 小 格 (45X65 公 厘 ) 每 期 六 四 元 侍 
封面 内 全 页 (130x100 公 厘 ) 每 期 洋 廿 五 元 过 癌 圾 竺 全 格 (25X200 公 厘 ) 每 期 洋 十 二 元 
封底 内 全 页 (130 x 200 公 厘 ) 每 期 洋 三 十 二 元 小 电 癌 表 堆 个 格 (25X100 公 厘 ) 每 期 洋 七 元 
封底 内 中 页 (130x100 公 厘 ) 每 期 洋 干 从 元 节目 下 每 条 (15x70 公 厘 ) 每 期 六 四 元 


(和 纵 图 鼻 版 及 套色 须 另 加 慢 广告 费 请 先 惠 ) 





二 
本 刊 " 投 稿 . 简 尘 
(1) 来 稿 不 论 自 摆 或 翻 释 ， 凡 内 容 符 合 下 列 孝 围 ， 习 所 黎 迎 ， O 
甲 介绍 抱 夭 电 知 识 ， 害 只 式 形 等 ， 乙 业余 试 通 报告 及 各 种 机 件 之 装 革 方法 ， 
丙 收音 及 通信 成 顷 报 告 ， 丁 介绍 国内 外 业余 消息 ， 蚂 巨 委 电 新 闻 ee 
(2) 来 稿 站 你 翻 和 锁 ， 应 将 原文 尾 及 页 数 填 明 ， 如 至 将 原 必 附 宠 则 更 佳 
(3) 来 稿 字 体 务 须 端 正 ， 句 过 行 央 酌 留 空格 ， 如 有 有 照相 图 ， 请 将 照相 片 或 原 孝 需 下 以 
便 抽 版 ， 如 有 附 暗 ， 仅 须 用 器 水 和 给 清 o 
(4) 稿 未 铺 震 姓名 地 址 以 便 通 信 o 
(5 ) 收 到 之 稿件 ， 不 论 登 牧 开 否 ， 概 不 退回 ， 但 预先 声明 外 附 帘 秋 恶 者 ， 不 在 此 例 吕 
(6) 来稿 登 出 后 隅 期 政 酬 o 收 阁 成 续 报 告 ， 风 选 登 戟 过 杰 糙 识 二 份 o 
(7) 来 稿 径 登 戟 人 后， 其 出 版 权 短 本 弯 所 有 
(8) 本 镶 二 部 有 增删 来 稿 之 权 o 
收 稿 虑 上 海江 西 路 三 二 三 号 亚 美 公司 中 国 钨 委 电 福特 部 o 


PS 





旺 寺 老 姐 


ED 
下 位 外 兰 式 收音 械 


用 目 动 音 量 控 制 各 路 
超 效率 员 空 管 ” 遇 率 刻 度 种 ”电动 捞 声 器 


估 让 


用 电 民 常 释 济 ”本 机 用 最 新 式 稼 路 及 超 效 率 美 空 答 (6A7, 6B7, 6D6, 42, 80) ， 
故 能 溅 少 扶 空 管 数 ， 以 节省 砍 常 用 费 。 其 所 耗 电 量 ， 仅 狗 三 十 二 支 志 人 燃 泡 一 坟 
用 件 些 属 上 等 所 用 高 明 及 中 过 缕 友 器 ， 均 和 焰 亚 美 出 品 ， 每 只 均 竹 详 和 组 险 查 ， 符 
合 标 淮 o 电源 缕 蒜 器 及 入 图 等 ， 均 烃 特 殊 设 计 ， 庆 合 我 国 毛 侠 ， 尤 不 易 损 十 o 

装 眶 十 分 简便 有 交流 电源 之 虚 ， 购 回 邹 能 应 有 用， 普通 情 形 下 ， 姨 须 装 架 天 地 入 
〇 

收音 放 音 三 用 除 作 收 音 用 途 外 ， 节 能 放 留 瑶 器 片 ， 或 作 公 共 演 讲 楼 ( 锌 须 咯 如 
零件 ， 秦 并 收音 机 内 之 设 明 书 ) ， 落 商店 用 作 广 告 宣 售 ， 殴 入 通 宜 

音量 音质 但 佳 ”本 杰 甸 有 自动 音量 控制 ， 故 只 路 泊 强 力 电 癌 ， 亦 手 失 里 之 人 o 另 
人 备 有 音量 及 音调 调节 器 ， 可 随意 调整 至 通 当 之 音调 及 音量 co 凡 广 播 尼 转 内 (1500 至 
550 千 凋 波 )， 各 恨 之 音量 ， 甚 篱 平均 o 


杰 箱 玲玲 美观 所 用 机 箱 ， 随 时 拧 用 最 新 式 檬 ， 故 插 论 何 时 购买 ， 均 能 通 合 时 代 
化 o 且 否 珍 而 估 地 不 大 ， 不 论 麻 堂 共 室 ， 均 属相 宜 > 其 内 部 则 仍 有 是 量 地 位 ， 使 质 
空 管 昂 恭 散 邵 o 


归 感 随意 遐 择 ”本 柚 有 110 及 220 伏 腕 者 两 种 ， 顾 客 随意 导 举 ， 不 另 加 偶 如 
因 当 地 电源 之 电感 不 同 ， 则 亦 可 定购 ， 仅 略 加 费用 ， 可 先 贸 洽 ” 


出 立 保 用 盘 单 ”每 机 上 蔚 附 有 保 用 单 ， 如 有 失效 等 情 ， 照 章 驶 费 修 理 。 
每 座 六 十 七 元 人 
(外 均 酌 加 著 箱 过 大 ) 


下 和 十 轴 咯 二 工 得 美股 符 有 限 公司 课 





人 村 要 人 妇 仙人 @ 后 直 生 全 提 全 市 扫 让 外 生息 多 委 信 外 志和 币 全 志 作 四 多 作 全 生生 全 全 全 全 省 四 仿生 生生 全 全 委 人 全 全 全 和 生命 


- La 人 于 
更 美 业 父 感 稼 一 百 无 
亚 美 代 司 赵 鼓励 业余 自 装 然 称 电 收 埋 机 之 奥 趣 : 兹 所 倡 
业余 家 探 用 国货 亚 美 出 品 起 见 ， 特 在 本 杂 读 每 月 肾 奖 一 百 元 2 凡 
乃 征 者 ， 可 将 其 自 装 之 收 埋 机 连 稼 路 用 品 构造 及 装置 经 过 使 用 方 
法 收 得 成 精 等 ， 附 应 徽 印花 (在 包 目 栏 内 ) ， 途 至 上 海江 西 路 323 
号 亚 美 公司 经 试 区 检 关 评定 物 众 在 80 分 之 上 者 览 值 国 种 50 元 
之 托 粽 雷 用 品 ( 随 沈 ) ， 在 70 分 之 上 者 痪 值 国 种 30 元 之 扰 各 电 用 
品 ( 随 选 ) ， 在 60 分 之 上 者 奖 值 国 种 20 元 之 抵 称 志 用 品 ( 随 迷 ) 9 
每 次 三 名 > 如 有 相等 者 ， 以 收 到 先后 乱 序 。 甚 余 发 表 和 后 榴 给 稿 续 
o 评分 之 杯 准 ， 依 下 烈 比 刻 ” 
公 机 亚 美 昌 品 所 佑 百分数 最 大 者 ( 以 件数 篇 标准 ， 如 全 


机 共有 30, 件 ， 亚 美 出 品 佑 21 件 以 上 者 ， 序 百 分 之 七 十 以 土 ”可 


党 山 示 志 山 


得 70 腊 ( 即 采 数 ) ， 有 18 件 ， 可 得 60 耸 ， 旺 美 雳 特 趴 空 管 亦 可 
计 和 Ko) 得 70 和 
考 敏 度 最 沪 者 得 10 办 
择 性 最 优 者 得 10 分 
昔 质 最 佳 者 得 10 分 
共计 100 共 
人 
息 





一 月 份 业 答 题 赏 之 题目 筷 
四 管 电 池 式 超 外 兰 收 童 机 
中 间 通 牵 用 175 或 465 干 遇 波 均 可 ， 中 轴 稳 压 器 亚 美 公 
司 可 代 扎 汞 管 科 整 稼 路 o 须 以 亚 美 旁 特 1A6 作 儿 波 管 ，34 作 中 


人 
”机 等 适 至 亚 美 公司 门市 部 (电池 不 必 选 来) 外埠 仅 十 五 日 前 寄 到 。 


凡 应 微 者 将 收音 楼 适 至 亚 美 公 司 时 粉 了 予 收据 ， 从 发 表 五 
天 和 后 十 五 天 内 须 还 收据 领 杰 及 奖金 ， 至 多 不 得 过 二 十 天 外 塌 须 
悦 当地 电报 局 什 转 口 评 先期 寄 下 ， 北 委 装 木 箱 ， 然 后 寄 出 " 从 因 
未 备 转 口 苹 而 不 能 全 取 ， 一 切 损失 ， 公 投 寄 者 负责 " 寄 问 时 之 手 
绫 及 寄 费 由 亚 美 公司 担任 o 凡 收音机 中 用 有 某 货 者 不论 多 少 ， 


副 辣 洲 钳 器 灶 床 三 吉 骨 明王 


不 得 峰 徽 。 收音 机 中 全 部 用 件 ， 苦 须 详 秋 列表 ， 亚 美 老牌 出 品 ” 
感 附 坟 ( 亚 美 第 OO 号 ) 及 其 移 数 0 


caoateaacasceeaccseseceeaceenoeceaeasccsecANsoaaaaaacese 





